PARALELKENAR 














kartezyen 


Paralelkenar 


Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir. 








Paralelkenarda; 


D v 






A 
L 
180'*-o 






Karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir. 
/(AB|—|CD| ve JAD|—JBC| 

Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. 
m(A)-m(Ö) ve m(B)-m(b) 

Ardışık açılar birbirinin bütünleridir. 
m(â)4-m(B)-1809 ve m(Ö)4sm(D)-180* 


Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar. 


JAE|—JEC| ve 





B C 


IBE|<|ED| 


| çözüm 





| kavrama sorusu 
A D 





a 
ABCD paralelkenar, m(ABC) -2x4109, m(ADC)—3x-209 


olduğuna göre, x kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


Paralelkenarda karşılıklı açıların ölçüleri 
birbirine eşit olacağından 
Feke, File 
M(ADC) —m(ABC) ise 3x-20*—2xH10* 
3x-2x-1094-209 
xz30* 
Cevap: 30 


| çözüm 





A D 
Bü 


Ee 





B C 
ABCD paralelkenar, (DEJ LJABJ, m(ADE) -26* 


olduğuna göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A D 








AED üçgeninde iç açılar toplamından 

Zam elim? Kale, 3 
m(BAD) -m(ÂED) -m(ÂDE)180* 

Zam Zam 
M(BAD) -90*-26*—1809 ise m/(BAD)—64 
Paralelkenarda BAD ile ABE bütünler açılar olduğundan 
m(ÂBÜ) -1809-m(BAD) -1809-64*-116* 

Cevap: 116 





Paralelkenar 





















































Sk PEN 0000 
| soru 1 | soru 5 
ABCD paralelkenar A D ABCDparalelkenar A D 
Pam 
m(BAD) -3x-10* , JAEJ açıortay ZN 
g 3x-10 EE 
m(BCD)-2x4-45* m(ÂEĞ)-1159 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
ve 7 2x4459 N ii 
m(ÂBGC) kaç derecedir? m(ÂBG) kaç NO 
B C , E C 
derecedir? 
A)65 B) 55 C)45 D)35 E)25 
A)50 B)55 C)60 D)65 E)70 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar E 
m(ECD)-m(ABE) 4409 (BEJ açıortay Se 
olduğuna göre, m(BEĞ)-38* A 
D 
m(BAb) kaç derecedir? olduğuna göre, 
m(ECE) kaç derecedir? 
B C 
A)100 B) 105 C)110 D)115 E) 120 B Cc 
İl A)100 B) 101 C)102 D) 104 E) 107 
DE 
— 
z 
> 
S 
z 
R 
bo) 
| soru 3 E | soru 7 
ABCD paralelkenar A D Şi ABCD paralelkenar A D 
Pam o iE Ele 3 Pa 
m(DAE) -35* 35 £ m(ÂEB)—-m(ÂFD) 
ayi <7 A 
m(ÂEĞ)—1109 m(BAE) -36* 36 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
pi ÜE — p 
m(ABC) kaç m(DAF) kaç derecedir? F 
B 
derecedir? : 
B E C 
A)60 B) 65 C)70 D)75 E)80 | A)18 B)27 C)36 D) 44 E)72 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar 
(AEJLBCJ m(AED)-50* 
m(BAE) —27 olduğuna göre, 
olduğuna göre, m(BAE) kaç derecedir? 
m(BCbD) kaç / 
derecedir? 
A)100 B)114 C)115 D) 116 E)117 
A) 25 B)30 
1-E 2-6 3-D A—-E 5—-A 6-D 7-C 8-E 
































kartezyen Paralelkenar do o - 
eğitim yayınları e, 
| kavrama sorusu | çözüm 
A A 
78“ NA 102. 
B E 


ABCD paralelkenar, |AE| —|DC|, m(AEB) 780, 


olduğuna göre, m(8Cb) kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


Paralelkenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit uzunlukta oldu- 
ğundan, |AB|—|CD| ise ABE ikizkenar üçgendir. 


İkizkenar üçgende taban açıları eşit olduğundan 
El 3 
m(ABE) —m(AEB) -78* 
mi 3 
Paralelkenarda ABC ile BCD bütünler açılar olduğundan 
m(ECD)-180*-m(AB&)—180*-78*-102* 
Cevap: 102 


| çözüm 





SE 
ww — 


B C 


ABCD paralelkenar, (ACI, (BDJ köşegen, |DF||BE)| 
m(EFD) 769, olduğuna göre, m(FEb) kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


B Cc 


Paralelkenarda köşegenler birbirini ortaladığından 

(BE|-|ED| 
Zi Pana 

Buna göre, m(FED) —m(EFD)—76* 


ise DEF ikizkenar üçgendir. 


Cevap: 76 


| çözüm 





A D 





B C 
ABCD paralelkenar (BEJ, (CEJ açıortay 


olduğuna göre, m(BEĞ) kaç derecedir? 


A D 





xa B Xx 
B C 


Pl Zam Ea Zam 
M(ABE) —m(EBC) —a, m(BCE)— m(ECD) 8 olsun 
ABC ile BCD bütünler açılar olduğundan 

Egs, 1 
M(ABC) -m(BCD) —2a 428-1809 ise 4-90 
BEC üçgeninde iç açılar toplamından 

> la < 
M(BEC) -a-4-B—1809 ise m(BEC)—180*-90*—-90* 


ii Cevap: 90 





Paralelkenar 








kartezyen | 


| soru 1 

















| soru 5 














ABCD paralelkenar D ABCD paralelkenar A D 
JAE|-|BC| (ACINIBD) KEŞ ME 
EE F 
m(ÂED) -70* |AE|-JFC| 
: , — N 
olduğuna göre, < m(FEC) 559 
E 
m(DAE) kaç derecedir? olduğuna göre, B Cc 
B C ee 
m(BAC) kaç derecedir? 
A) 40 B) 45 C)55 D)60 E)70 
A)60 B)65 C)70 D)75 E)80 
| soru 2 | soru 6 
vi paralelkenar A . D ABCD paralelkenar A D 
m(BAD) -50* 50 TAEJ, BEJ açıortay 
/AB|—|DE| olduğuna göre, E 
olduğuna göre, B E C m(AEB) kaç 
ir? 
m(EDC) kaç derecedir? Mareeyle B Cc 
A)7 B D E 
A)60 B)65 C)70 D)80 E)85 ; ea paü Sea 29 yas 
$ 
gz 
> 
S 
z 
İ 
u 
| soru 3 z | soru 7 
ABCD paralelkenar A D ii ABCD paralelkenar A D 
E pa Dai 
lAE|-|BC| S m(ÂBE)—-2m(EBÜ) 
Ele? Zi Zam 
m(ÂED) -56* m(DCE) -2m(ECB) 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
EAb) kaç derecedir? BEĞ) k 
m(EAD) kaç derecedir? m(BEC) kaç B Cc 
E C derecedir? 
A)56 B) 64 C)68 D)70 E)72 
A)110 B) 120 C)130 D) 135 E) 140 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar F L 
(ACINIBDISJEJ C, D, E doğrusal A 
D 
IDE|—|BF| (BFJ, (DFJ açıortay 
m(BEF) —80* 80 olduğuna göre, 
olduğuna göre, Ne E c m(BFD) kaç 
m(EFĞ) kaç derecedir? derecedir? B Cc 
A)80 B) 85 90 D)95 E)100 | A)60 B) 75 C)80 D)90 E) 120 
1I-A 2-D 3-C 4-E 5-C 6-D 7-B 8-D 





























kartezyen Paralelkenar a0 o - 
Mepa ( 
kavrama sorusu | çözüm 
A 13 D A 13 D 
7 7 
7 
B C B 13 C 


ABCD paralelkenar, |AB| 7 cm, |AD|—13 cm 


olduğuna göre, paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 





Karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olduğundan, 
|AB|—|DC|7 cm, |AD|—|BC|—13 cm 
Çevre(ABCD)—|AB|-4|BC|-*-|CD|-4-|JAD| 
-741347413-40 cm 
Cevap: 40 


| çözüm 





A D 





B Cc 


ABCD paralelkenar, (DCJLJDEJ, |AE| <5 cm, |BE| 3 cm 
|DE| 12 cm olduğuna göre, 


paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


A 13 D 








B Cc 


(AB/1DCJ olduğundan m(ÂED) -m(EDE) -90* (iç ters açılar) 
AED dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
|AD|?—-|AE|”4 |DE|?-52412? ise |AD|-13.cm 
|BC|<JAD|—13 cm 
IDC|—|AB| 5-3-8 cm 
Çevre(ABCD)—|AB| 4 |BC|-4-|CD|-J|AD| 
—841348*13-42 cm 
Cevap: 42 


| çözüm 








A D 


B 8 E Cc 


ABCD paralelkenar, |AEJ açıortay, |BE| <8 cm 


olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 





A D 


B 8 E C 


Pp ii, 
(ADI/IBCI olduğundan m(AEB) —m(EAD) iç ters açılar) 
m(BAE)-m(BEA) ise ABE ikizkenar üçgendir. 
|AB|—|BE|—8 cm 
Cevap: 8 


Paralelkenar 





















































kartezyen dad200 
|soru1. |sorus 
Kısa kenarı 9 cm, uzun kenarı 15 cm olan, paralelkenarın ABCD paralelkenar A D 
çevresi kaç cm dir? (ABI LJAEJ Y 
İDE|<|EG| 
A) 58 B) 56 C)51 D)50 EA | isoj-som : 
|AE|-6 cm 
olduğuna göre, 
8 C 
|BE| kaç cm dir? 
A) V37 B) 237 C)3v37 D)4v37 E)5v37 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar 3Xx45 ” ABCD paralelkenar A E>2D 
A 
|AB|—x-4 cm (BEJ açıortay 
JAD|3x4*5 cm IDE| 2 cm 
xt4 
|CD|2x-3 cm 2x-3 /BC|-7 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
paralelkenarın B Cc IDC| kaç cm dir? B 7 C 
çevresi kaç cm dir? & 
5 A8 B)7 C)6 D)5 p)4 
z 
A) 58 B) 60 C)68 D)70 E)74 Z 
> 
z 
İ 
u 
| soru 3 i | soru 7 
ABCD paralelkenar A D e ABCD paralelkenar A D 
(ADILJAEJ > D,C,E doğrusal 
JAE| <5 cm 5 TAEJ açıortay 
6 
IDC| 6 cm |AB|—-8 cm 
olduğuna göre, B E Ğ |EC| <3 cm 
|BE| kaç cm dir? olduğuna göre, 
|AD| kaç cm dir? 
A) v10 B) V11 C) 13 D) V14 E) V15 
A)12 B) 11 C)10 D)9 E)8 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
IDEJLJBEJ (AFJ ve (DEJ açıortay 
|AB|—8 cm 8 6 IFC|—3 cm 
IDE| 6 cm olduğuna göre, 
olduğunagöre, - C E |BE| kaç cm dir? 
|CE| kaç cm dir? B E F 3 Cc 
3 7 A)1 Bp)? 02 D)3 g1 
A)VI B) 5v7 C)2v7 D)3v7 E) 7 ) İz ) ) 5 
1-E 2-E 3-B 4-C 5-B 6-D 7-B 8-D 








Paralelkenar 


d200 














| kavrama sorusu 


| çözüm 





A 7 D 








B E 2 C 


ABCD paralelkenar, m(ÂD&) -60*, |AB| 4 cm, |EC|-2 cm 
|AD| 7 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


A 7 D 
60* 














1 
H 


a 
m(ÂBÜ) -m(ÂDE) -60* 
/AD|<|BC|—7cm ise |BE|—5cm 
(AHILJBCIJ olacak şekilde |AHJ çizelim. 
> ei 
m(BAH)—30' dir. 
|AB| 
2 
|AH|—|BH|.V3—2V3 cm  430*-60*-90* üçgeni kuralı) 
|HE|—|BE |-|BH | 5-23 cm 


(BH —-2cm (30*-60*-90* üçgeni kuralı) 


AHE üçgeninde Pisagor bağıntısından 
JAE|”—|AHİ”-JHEJ” ise JAEJ”—(2v3)'437—21 
JAE|v21 cm 
Cevap: V21 





A D 








ABCD paralelkenar, |AEJ, (BEJ açıortay, (FEJ//(BCJ 
| FE| 24 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


D 











Cc 


(ADW//IFEJ olduğundan m(DAE)-m(AEF) liç ters açılar) 
(BCW/IFEJ olduğundan m(FEB) -m(EBÜ) «iç ters açılar) 
Taban açılarının eşitliğinden AEF ve BEF ikizkenar üçgendir. 
JAF|—|JFE|—|BF|—4 cm 
|AB| 4-4-8 cm 

Cevap: 8 


Paralelkenar 






























































beteri 0900 
Jsorur. |soru 5 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
(AEJL(BCJ IDEJ, (CEJ açıortay 6 
m(ECD)-120* İDE|-6 cm : 
IDC|<10 cm 10 |EC|<4 cm â 
olduğuna göre, - 120 olduğuna göre, 
JAE| kaç cmdir? B E G IDC| kaç cm dir? m 
A)S B)6 O) 53 D)6v3 78 | Ayv13 B)2v13 C)3v13 D)4v13 E)5v13 
| soru 2 | soru 6 
ABCDparalelkenar A D ABCD paralelkenar 
M(ABÜ) -45* C, D, E doğrusal 
|AB|—4 cm K IDFJ açıortay 
|BE|-3v2 cm 459 IBFJLIFDJ 
olduğuna göre, 3v2 — - |AB| 8 cm 
|AE| kaç cm dir? |GD|-6 cm B C 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 
A) O B)VT 023 D) 13 eydi | e üyüne göre, | MG Kağ 
© 
3 A)9 B) 10 C)12 D)14 E)16 
> 
S 
z 
| soru 3 5 | soru 7 
ABCD paralelkenar A D ğ ABCD paralelkenar A D 
N 
IDEJLJBEJ 1209 £ (BEJ, (CEJ açıortay E 
m(BAD)-120* > TABERİ) 
|CE|4 cm |EF| 9 cm 9 
IBC|10 cm - olduğuna göre, 
olduğuna göre, B 10 Cc 4 E |BC| kaç cm dir? Li i > 
paralelkenarın çevresi kaç cm dir? 
A)12 B)14 C)18 D) 17 E)36 
A)34 B)36 C)38 D)40 E)42 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar AİE 7 D ABCD paralelkenar A E D 
m(ABE)-60* (BFJ, (CF) açıortay b 
|AB|—6 cm TABWLEF| F 
6 
|AE|1 cm |EF|-2 cm 8 
|ED|7 cm 60 IDC|-8 cm 2 
|FC| 3 cm B F 3 C olduğuna göre, B Cc 
olduğuna göre, |EF| kaç cm dir? IBC| kaç cm dir? 
A)7 B)6 C)4v2 D) V80 E)2v7 A)8 B)10 C)12 D) 14 E)16 
1-C 2-A 3-B 4-E 5-B 6-D 7-C 8-C 








kartezyen 


Paralelkenar 























B Cc 


| kavrama sorusu 


00200 


Yandaki şekilde verilen paralelkenarı dikkatle incelerseniz, eş üç- 
genleri fark edebilirsiniz. 


— —— 
AEB < CFD 


AED - GFB ? Bu eşliklerd gi itlikleri yazılabili 
AED « CFB u eşliklerden eşitlikleri yazılabilir. 
yı /BE|<|FD| 
zCDB 





/ 


ABCD paralelkenar, |(AEJL/BDI, (CFJLJBDJ, |AE| <4 cm 
IDF|—6 cm olduğuna göre, |AB| kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 








AEB ile CFD eş üçgenler olduğundan, 
|AE|—JCF|—4 cm, |BE|—|DF|—6 cm 
AEB dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
|AB|İ—|AE|”- BEJ? 
|(AB|” 4” 46-52 ise |AB|-2V13cm 
Cevap: 213 


| çözüm 





A D 











B3 F Cc 


me gl 
ABCD paralelkenar, m(AFB)-m(ÂED), |BF|-3 cm 
|EC|—2 cm, |DE|—6 cm 


olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 


Ah Uyarı 


A D 











Paralelkenarda karşılıklı açılar eşit olduğuna göre, m(B) —m(b) 
Buna göre, ABF ve ADE üçgenlerinin ikişer açıları eşit ise 
üçüncü açılarıda eşit olacağından benzerdirler. ABF—ADE 
|AB|—|DC|8 cm dir. 


(BF| (AB| ,,3. 8 
İDE| |AD| 6 lAD| > |AD|—16 cm 





Cevap: 16 


Paralelkenarda benzerlik soruları ile sıkça karşılaşacaksınız. Son soruda olduğu gibi birer açısı eşit verilen üçgenlerle karşı- 


laştığınızda paralelkenarın karşılıklı açılarının ölçülerinin de eşit olduğunu hatırlayın. 





Paralelkenar 












































kartezyen dad200 
| soru 1 | soru 5 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
<5 
(AELLIBDJ m(ÂFD) <m(DEĞ) 
(CFILIBD| 3JAF|—5|EG| E 
JAE|—x-*3 cm E IDC|—15 cm ie 
|CF|—2x-5 cm B olduğuna göre, 
N N c : B E C 
olduğuna göre, x kaçtır? |AD| kaç cm dir? 
A)8 B)7 C)6 D)5 E4 | A)15 B)17 C)20 D) 25 E)30 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
me ami 
(AELLIBDJ m(ÂEĞ) —m(ÂFĞ) 
(CFILIBDJ g /IBE|—|EC|<12 cm 16 
/BF|-13 cm Ez IDF|16 cm 
IDF|8 cm olduğuna göre, F 
B C 
olduğuna göre, IFC| kaç cm dir? i 
R B 12 E 12 C 
|EF| kaç cm dir? 
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 
A)3 B)4 05 D)6 7 $ 
z 
> 
S 
2 
E 
| soru 3 B | soru 7 
Ea 
ABCD paralelkenar A D a ABCD paralelkenar A E D 
ul <7 << 
(BEJ LJACI 2 z m(DAF) -m(BCE) 
IDFJLJAC) |BF|-14 cm 
JAE|—1 cm 6 olduğuna göre, 
|IDF|-4v3 cm F İDE | kaç cm dir? 
B 14 F C 
olduğuna göre, Cc 
|DC| kaç cm dir? A)7 B) 10 C)14 D)16 E)18 
A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 


| soru 4 | soru 8 











ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
IDELLACI (BD) köşegen a 

payi -S G> 
(BFJLJACJ m(ÂED) -m(BFĞ) 
IBF| 5 cm IDE| 7 cm S 
|EC|—7 cm olduğuna göre, 

B Cc 

olduğuna göre, > — IBF| kaç cm dir? 


|AB| kaç cm dir? 
A)3 B)5 C)7 D)9 E)11 





A)3v5 B)4v3 C)6v2 D) V74 E)5V3 





1-A 2-C 3-B 4-D 5-D 6-B 7-C 8-C 
































kartezyen Paralelkenar — 
İkartezyeri A » ) (> 
F.G ALE. AMME ra 
A p ABCD paralelkenar A p ADI/IBEJ olduğundan 
(AEJNBDI(F) m(ÂDB) -m(0B&) 
F IBE|<|EC)| (iç ters açılar) 
|BF|-3 cm m(DAE) -m/(ÂEB) 
1iç ters açılar) 
zn “Ee * 


olduğuna göre, |FD| kaç cm dir? 





Pa < 
M(AFD) —m(BFE) iters açılar) 


Tüm açıları eşit olduğundan AFD ve EFB benzer üçgenlerdir. 

















EE İL 2 FD|—6 
pi iel “2 roj een 
Cevap: 6 
| kavrama sorusu | çözüm 
E ABCD paralelkenar (ABW/JECJ 
(BEJNICEJ KEŞ olduğundan 
JAF|—4 cm m(ÂBE)-m(BEĞ) 
JEF| 3 cm iç ters açılar) 
Kiş? gi 
|DE|-2 cm m(BAD)-m(ÂDE) 
iç ters açılar) 








B Cc 


olduğuna göre, |BF| kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 








B C 
< 
M(AFB) —m(DFE) (ters açılark 
Tüm açıları eşit olduğundan ABF ile DEF benzer üçgenlerdir. 


JAF| |BF|.. 4 |BF| 
— ıse — 
|DE| JEF| “2 3 





3.4 
BF k — —6 cm 
IBF| > c 


Cevap: 6 


| çözüm 








A p ABCD paralelkenar 
m (ACI ve (BDJ köşegen 
A, FE G doğrusal 
|GC|2|BG)| 
B G Cc |BF| 4 cm 


olduğuna göre, |FE| kaç cm dir? 


|BG|—xem ise 
D 
|GC|—2x cm 
JAD| 3x cm 
DAF ve BGF üçgenlerinde 
ge Pam 
m(DAF)—m(BGF) 





tiç ters açılar) 
< 
M(ADF)—m(GBF) (iç ters açılar) 
<5 
mM(AFD) —m(BFĞG) (ters açılar) 
Tüm açıları eşit olduğundan DAF ile BGF üçgenleri benzerdir. 


(BF| (BGJ.. 4 Xx 
— Ise — 
|FD| JAD| “JEDİ 3x 





IFD|12 cm 


/BD|-4412-16 cm 
E noktası köşegenlerin kesim noktası olduğundan 


BD 
(BE|-jep|- İZİ -e cm 


/FE|—|BE|-|BF| —8-4—4 cm 
Cevap: 4 


— << ---— E—— 


Paralelkenar 








kartezyen | 


| soru 1 





























0000 


| soru 5 























ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar 
JAFINIBDI LE) IBEJNCEJ SE) 
IBF|<2|Fc| |AE|—4 cm 
|BE|—12 cm IDGC|—6 cm 
olduğuna göre, JAF|—k.|BC| 
|ED| kaç cm dir? B i < olduğuna göre, k kaçtır? 
B C 
A)16 B) 18 C)20 D)21 E)24 | ayl B)2 o: D2 Eğ? 
6 5 5 7 7 
|soru2. |soru6 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
TAEJNIBDI—4F) (ACI, IBDI köşegen 
(ECE : IDE| E A, FE E doğrusal G 
|DF|4 |FE| 18 cm E Pala 
BF|—12 
olduğuna göre, B C ei Ri B gi E gi C 
|AF| 4 |FB| toplamı kaç cm dir? olduğuna göre, |FG| kaç cm dir? 
A)18 B)24 Ge D)32 ps6 $ M4 B)5 O6 D)8 E) 12 
> 
soru 3 Ez lsoru7 
ABCD paralelkenar A E E D Z ABCD paralelkenar A D 
(BFINİCEJ-K) NT 3 TACI, IBDJ köşegen > 
JEF|<JAE| #JDF| K $ AG, E doğrusal 
E 
JEK|-14 cm İDE|<JEC| K 
olduğuna göre, 
guna g i ri B ei 
IKC| kaç cm dir? |FG| 
olduğuna göre, 1BD| oranı kaçtır? 
A)20 B)24 C)28 D) 29 E)30 
1 1 1 1 1 
A) — B) — C) — D) — E) — 
) 10 ) 9 ) 8 ) 7 ) 6 
Lsoru 4 |soru 8. 
ABCD paralelkenar ABCD paralelkenar A D 
(AEİNIDEJ<4EJ IBDJ köşegen 
|/FC|<5 cm (AEINAFIŞAJ 
IBF|—7 cm IBE| <|EF|—|FC| 
olduğuna göre, |GK|—3 cm 
B E F C 
Cİ me 
jpg era açtır? olduğuna göre, |BD| kaç cm dir? 
A) 15 B)17 C)20 D) 23 E)25 
Ay Z »? ©: nz; e) > 
5 3 7 12 12 
1-B 2-C 3-C 4-C 5-B 6-C 7-E 8-C 





kartezyen 


Paralelkenar 














Paralelkenarda Alan 














| kavrama sorusu 


0200 


Paralelkenarda alan bir kenarın uzunluğu ile bu kenara ait yüksek- 
liğin çarpımına eşittir. 


Alan(ABCD)—a.h,-b.h, 


| çözüm 





A E D 


B F C 


ABCD paralelkenar, JEFJ 1JBCI, |EF| <7 cm, |BC|—12 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm' dir? 


| kavrama sorusu 


ABCD paralelkenarında (BC) kenarına ait yükseklik |EF| dir. 
Buna göre, 


Alan(ABCD)—|BC|.|EF| 12.784 cm” 
Cevap: 84 


| çözüm 








A D 








B 9 


ABCD paralelkenar, (DEJLJBEJ, |BC|—9 cm, |DE| 6 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


(BCJ kenarına ait yükseklik (DEJ dir. 
(Yükseklik bazen paralelkenarın dışına düşebilir. 


Alan(ABCD)—|DE|.|BC | 6.954 cm” 
Cevap: 54 


| çözüm 





A D 








B E C 
ABCD paralelkenar, (AEJL(BCI, JAFJLIDCIJ, |AE| <6 cm 


1BC| 
IDC| 





|AF| 8 cm olduğuna göre, oranı kaçtır? 


(BC) kenarına ait yükseklik (AE|J 
IDC) kenarına ait yükseklik |AF| dir. 
Alan(ABCD)-|AE|.|BC|—|AF|.|DC| ise 








/IBc| 8 4 

6.|BC|—8.|DC| İDE 6 3 
4 
Cevap: - 


———-< kr ——— 


Paralelkenar 






































kartuzya 0000 

| soru 1 | soru 5 
ABCD paralelkenar A E D ABCD paralelkenar A D 
(EFLL(BC)J IDEJLJBEJ 
JAD| 9 cm |BC|—12cm 
|EF|6 cm K IDE|—5 cm Di 
olduğuna göre, olduğuna göre, > 1 e — 
Alan(ABCD) B EF C Alan(ABCD) kaç cm” dir? 
kaç cm dir? 

A) 60 B) 55 C)50 D) 45 E)40 
A)27 B)36 C)48 D)54 E)60 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A 10 D 
(EFİLJABI r IBEJLIDEJ 
|EF|8 cm |AD|-10 cm 7 
|AB|—5 cm E IDC|7 cm 
olduğuna göre, |CE|—6 cm Ba, Fe 
Alan(ABCD) B Cc olduğuna göre, e Ze 
kaç cm' dir? Alan(ABCD) kaç cm' dir? ki 
A)20 B)30 C)40 D)50 E)55 3 A)50 B)52 C)54 D) 56 E)58 

z 
> 

| soru 3 3 | soru 7 
ABCD paralelkenar A 10 D ğ ABCD paralelkenar A D 
TAEJLJBCJ  TAFILIBCI 
(AD|-10 cm z AEJLIDCJ 
JAE|—7 cm 7 |AF|—7 cm E 
olduğuna göre, JAE|. |DC| 56 cm? 
Alan(ABCD) kaç cm” dir? g—E Cc olduğuna göre, 

IBC| kaçcmdir? e E C 
A)35 B) 40 C)60 D)70 E)75 

A)5 B)7 C)8 D)9 E)10 


| soru 4 | soru 8 














ABCD paralelkenar A 10 D ABCD paralelkenar 

(AEJLIDCİ LAFI LIDCJ 

|AD|-10 cm » (DEJLJBEJ 

İDE|-|EC|-4 cm E (AB|—-12 cm 

olduğuna göre, 4 (BC|—15 cm 
Alan(ABCD) kaç em? dir? B c JAF|-10cm OB 15 C E 


olduğuna göre, |DE| kaç cm dir? 


A)14/21 Oo B)16v21 oOC)18v21 D20v21 E)21V21 





AZ B)8 Ü D)9 E)10 





1-D 2-C 3-D 4-B 5-A 6-D 7-G 8-B 





kartezyen Paralelkenar Gi 
| kavrama sorusu | çözüm 
































A D A D 
” 309 
8 3v3 
60 60“ 
B 9 Cc B 3 E 6 Cc 


(AEJL(BCJ olacak şekilde |AEJ çizelim. 

AEB 30'-60“-90* üçgeni olur. 

LABI. 
2 

|AE|—|BE|.V3—3V3 cm 430*-60*-90* üçgeni kuralı) 

(BC) kenarına ait yükseklik (AE) dir. 

Alan(ABCD)—|AE|.|BC|-3v3.9—27V3 cm” 


ABCD paralelkenar, m(ABG) —60*, |AB|—6 cm, |BC|—9 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm' dir? 


6 
BE K 5 730M  180*-60'-90* üçgeni kuralı) 


Cevap: 27v3 


A D A E D 
B C B C 
Paralelkenarda köşegen paralelkenarın alanını eşit iki alana Tabanı paralelkenarın bir kenarı, köşesi paralelkenarın karşı 
kenarında olan üçgenin alanı paralelkenarın alanının yarısına 








ayırır. 
1 eşittir. 
Alan(BAD) —Alan(BCD) — > Alan(ABCD) 1 
Alan(BEC)— > Alan(ABCD) 





| kavrama sorusu | çözüm 
A D 


Alan(ABD) — 3 .JAE|.IBD| < 5 .5.12-30 cm” 





5 Alan(ABCD) —2.Alan(ABD) —2.30—60 cm” 
Cevap: 60 


B C 


ABCD paralelkenar, |AEJ1JBDI, |AE| 5 cm, |BD|—12 cm 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm dir? 





Paralelkenar 








kartezyen | 


| soru 1 


























0900 
| soru 5 














ABCD paralelkenar A 12 D ABCD paralelkenar A E F D 
m(ABÜ) -60* (ECİNBFJ 4G) 
|AD|-12 cm 6 Alan(BEG) 7 cm” 
IDC|—8 cm gi olduğuna göre, 
olduğuna göre, B Alan(FGC) 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? kaç cm? dir? : > 
A) 45v3 B)48v3 C)503 D)52v3 E) 56/3 | A) B)7 o9 D)10 E)14 
|soruz. |soru6. 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
m(BCD) 1359 LAEJLIDEJ 
IBC|—7 cm 1359 4 (AE|-7 cm 7 
IDC|-4 cm İDE|-11 cm UN 
N a 7 Cc 
olduğuna göre, olduğuna göre, B E GC 
Alan(ABCD) kaç cm dir? Alan(ABCD) kaç cm” dir? 
A) 20v2 B)18v2 C)16v2 D)14v2 E)13v2 5 A)77 B) 76 C)72 D) 68 E) 66 
z 
—- 
Ss 
z 
İ 
| soru 3 Z | soru 7 
R 
ABCD paralelkenar A E D E ABCD paralelkenar A D 
m(EFB)-60* < TAEJLBDJ 
|EF|8 cm 8 |AE|—5 cm 
/BC|—11 cm /BD|-16 cm 
olduğuna göre, B di olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm dir? ğ Alan(ABCD) kaç cm” dir? 
B C 
A)443 B)42v3 C)40v3 D)38v3 E)36v3 
) ) ) ) ) A)80 B)70 C)65 D) 45 E)40 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenarının A D ABCD paralelkenar A D 
alanı 18 cm” JAFILIDEJ 
olduğuna göre, E |AF|—8 cm i 
Alan(ABE) IDE|-10 cm 
kaç cm” dir? olduğuna göre, F 
- Alan(ABCD) B E c 
A)14 B)12 C)10 D)9 E)8 | kaçcm'dir? 
A) 100 B) 95 C)90 D)85 E)80 
1-B 2-D 3-A 4-D 5-B 6-A 7-A 8-E 





kartezyen 


Paralelkenar 














| kavrama sorusu 


22300 
| çözüm 








A D 
B E C 
ABCD paralelkenar, |BE| - |EC|, Alan(ABE)-7 cm” 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm' dir? 


| kavrama sorusu 





iy) 


(ACI köşegenini çizelim. 
IBE|<|EC| ise Alan(ABE) —Alan(AEC)-7 cm” 
Alan(ABC)-74-7-14 cm” 


Alan(ABCD) —2.Alan(ABC) —2.14—28 cm” 
Cevap: 28 


| çözüm 





A D 





B C 


ABCD paralelkenar, |EC|—2|DE|, Alan(AED)-5 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm' dir? 


| kavrama sorusu 


A D 








B Cc 
(AC) köşegenini çizelim. 
|EC|2|DE| ise Alan(AEC) —2Alan(AED)-10 cm” 
Alan(ACD) 10-515 cm” 


Alan(ABCD) —2Alan(ACD) —2.15-30 cm” 
Cevap: 30 


| çözüm 





A D 


B C 


ABCD paralelkenar, (BDJ köşegen, |BE|—3|ED| 
Alan(AED) -6 cm? olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm' dir? 





B e 
|BE|<3JED| ise Alan(ABE)—3Alan(AED) 


-3.6-18 cm” 
Alan(ABD)—18--6-24 cm” 


Alan(ABCD) —2Alan(ABD) —2.24—48 cm” 
Cevap: 48 





Paralelkenar 









































kartezyen | dad0200 
| soru 1 | soru 5 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A 3 E D 
IDE|<|EC| |AE|—3 cm 
Alan(AED) 4 cm” |BF|—1 cm 
E 
olduğuna göre, IFC|—7 cm 
Alan(ABCD) olduğuna göre, 
kaç cm” dir? B c Alan(ABF) BİF 7 C 
Alan(EDC) 
A)8 B)12 C)14 D)16 pyıg | oranı kaçtır? 
5 3 1 1 1 
A)- B)— C) — D) — E) — 
) 7 ) 7 ) 3 ) 5 ) 7 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A 
|EC|—3|BE| /BE| 3y cm x 
Alan(AEB)-5 cm? |EC|-y cm ğ 
olduğuna göre, IDF|—x cm 3x 
Alan(ABCD) |FC| 3x cm 
kaç cm? dir? e Cc Alan(ADF)-9 cm? | B “ e 
Z olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm' dir? 
A)40 B)35 C)30 D)25 E)20 z 
> 
> A)36 B)32 C)27 D)25 E)24 
E 
a 
E 
ul 
| soru 3 ii | soru 7 
ABCD paralelkenar A D Ş ABCD paralelkenar A D 
JAE|4JBE| (BD) köşegen 
olduğuna göre, /ED|—5|BE)| 
Alan(AED) ği Alan(ABE) -4 cm” 
Alan( ABEL) olduğuna göre, B E 
kaçtır? 
al B c Alan(ABCD) kaç cm? dir? Cc 
2 3 5 6 8 
A) 5 B) - C) 6 D) Ni E) 3 A)40 B)42 C)45 D)48 E)50 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
IBF|—JFG| (ACI köşegen 
İDE|<|JEC| 2|EC|—3JAE| 
olduğuna göre, z Alan(AED) -8 cm” 
Alan(ABF) olduğuna göre, B 
Alan(AED) B E C e C 
oranı kaçtır? Alan(ABC) kaç cm dir? 
A)30 B)25 C)20 D) 15 E)10 
A) 1 B)2 C)1 Dİ> E)2 
2 3 2 
1-D 2-A 3-A 4-C 5-D 6-C 7-D 8-C 























/BE|—|EC| 
/(DF|—2JFG| 
Alan(EFC) -3 cm” 





A 
/ i 
B e E m 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm' dir? 


kartezyen Paralelkenar . 
| kavrama sorusu | çözüm 
p ABCD paralelkenar A D İDEJ yi çizelim. 


IDF|—2JFC| ise 

Alan(DEF) —2Alan(EFC) 
-2.3-6 cm” 

(BD) köşegenini çizelim. 








|(BE|—|EC| ise Alan(DBE) —Alan(DEC) -9 cm” 
Alan(ABCD) -2Alan(BCD) -2.18-36 cm” 











Cevap: 36 
| kavrama sorusu | çözüm 
A D A p IKLI/IADI olarak şekilde 
IKLI yi çizelim. 
K | (O AKLD ve KBCL 
paralelkenar olur. 
B C B C 
ABCD paralelkenar, taralı bölgelerin alanları toplamı 24 cm PEDER — AlamiMeb) 
* Alan(KBCL) — $* 2Alan(BEC) 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm dir? 


Alan(ABCD) — 2.JAlan(AED) *Alan(BEC)| 
24 


Alan(ABCD) — 2.2448 cm” 





Cevap: 48 


Paralelkenarda köşegenin iki yanında kalan alanlar birbirine eşittir. 


IBDJ köşegen ise Alan(ABE) —Alan(BEC) ve Alan(AED) —Alan(DEC) dir. 


| kavrama sorusu 








| çözüm 











A p ABCD paralelkenar 
(AEJL(BDJ 
JAE|—4 cm 
gi 
E |BE|—7 cm 
B Cc 


olduğuna göre, Alan(BEC) kaç cm? dir? 








F 
Vw 
o 
E 
B C 
1.Yol: (CFJLJBDJ olacak şekilde (CF) yi çizelim. 
AEB ve CFD eş üçgenler olduğundan 
|AE|—|CF|—4 cm 
Alan(BEC) Ni .BE|.|CF|J& ; 7.4-14 cm” 


2.Yol: Yukarıda verdiğimiz bağıntıdan 


Alan(BEC) —Alan(ABE) — : .JAE|.JBE|< : 47-14 cm? 
Cevap: 14 





Paralelkenar 





















































AL 000 
| soru 1 | soru 5 
ABCD paralelkenar A E D ABCD paralelkenar A D 
/ # 
|AE|<|ED| taralı bölgelerin 
F 
JAF|— 5 /BF| alanları toplamı 23 cm E 
duğ z 
Alan(AEF)—4 cm? Sillduna nete; 
Alan(ABCD 
olduğuna göre, B ( il ) B Cc 
k ir? 
Alan(BCDEF) kaç cm? dir? AŞ en er 
A)40 B)42 C)44 D) 46 E)48 
A) 56 B) 60 C)62 D)64 E)70 ) ) ) ) ) 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
İDE|-2JEC| Alan(ABCD) -24 cm” 
|FC|-3|BF| olduğuna göre, E 
Alan(FEC) -6 cm” E taralı bölgelerin 
ğ Ğ alanları toplamı 
olduğuna göre, B E C i Pp B C 
” kaç cm dir? 
Alan(ABCD) kaç cm dir? 
A)12 B)14 C)16 D)18 E) 19 
A)44 B) 46 C)48 D)50 E)52 E 
z 
> 
s 
z 
E 
soru 3 © | soru7 
ABCD paralelkenar A E D N ABCD paralelkenar A D 
LME| 1 E (CE|LBD| 
ED 
ek > |CE|—9 cm © 
,GCF| 1 
ri DE|—6 cm 
(cD| 4 > IDE| 9 
Alan(DEF)-27 cm? o B Cc Olduğun Ğ 
2 yı 0) 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç em? dir? inni mz a Mi 
A)96 B)84 C)66 D)54 Ejag | 42 e Gaz Ele Ee 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A D 
Alan(ABCD) -40 cm? LAFI LIBD| 8 
5 
olduğuna göre, JAF|—5 cm E 
taralı bölgelerin IDE| 8 cm 
alanları toplamı olduğuna göre, 
B C B C 
kaç cm” dir? Alan(DEC) 
kaç cm? dir? 
A)10 B) 15 C)20 D) 25 E)30 
A) 26 B) 24 C)22 D) 20 E)18 
1-B 2-C 3-A 4-C 5-D 6-A 7-A 8-D 





LCİN UYARI 


Paralelkenar 


0200 














Bazı paralelkenarda alan sorularında üçgende benzerlik kurallarından faydalanmamız gerekebilir. Bununla ilgili olarak aşa- 


ğıda verdiğimiz kavrama sorularını dikkatle inceleyiniz. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 








A D 
> v 
B Cc 


ABCD paralelkenar, |(AEJM|BDJ—4FJ, |EC|—2)|DE| 
Alan(DEF) -6 cm” olduğuna göre, Alan(ADF) kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


IDE| —xcm ise 





> Z |EC|—2x cm 
— E HaBipej 
2x olduğundan 
5 c m(BAE) -m(AED) 


liç ters açılar) 
Pa 
M(ABD) —m(BDE) (iç ters açılar) 
a < 
M(AFB)—m(DFE) ters açılar) 
ABF ve EDF üçgenleri tüm iç açıları eşit olduğundan benzer 
üçgenlerdir. 


ABE EĞE işe JEPİ.JEFİ 1 
SS JAB| JAaF| 3 
Alan(DEF) JEF| . 6 1 





IS 


i N 
Alan ADF) |AF| © AlanADF) 3 


> Alan(ADF)-3.6-18 cm” 
Cevap: 18 


| çözüm 





A D 





F 





B E Cc 


ABCD paralelkenar, |(AEJM|BDI—4FJ, |BE|— |EC| 


lduğ N Alan(BEF) ” > 
olduğuna göre, Alan(ECDF) oranı kaçtır? 


A D |ADI//BCJ 
olduğundan 
m(ADB) -m(B0BE) 
iç ters açılar) 
m(EAD) -m(AEB) 
iç ters açılar) 





a < 
M(AFD) —m(BFE) iters açılar) 
ADF ve EBF tüm iç açıları eşit olduğundan benzer üçgenlerdir. 
-—S <5 
ADF—EBF olduğundan 
/BE| JEF| |JBF|J 1 
/(AD| JAF| |JDF| 2 
Alan(BEF) —S olsun. 


Alan(BEF) JEF| 1 
Alan(ABF) JAF| 2 


dir. 

















ise Alan(ABF)—-2S 


Alan(ABF) |BF| 1 
Alan(ADF) |DF| 2 


Alan(BCD) —Alan(ABD) -6S ise Alan(ECDF) —5S olur. 


AlanBEF) S 1 
AlanECDF) 5S 5 





ise Alan(ADF)—4S 





1 
Cevap: 5 


———ğ—ğ—ğ—ğ—ğ—ğ———« «Ann —————— 


Paralelkenar 








kartezyen | 


| soru 1 


ABCD paralelkenar A 





ACINBEJ iF) 
IDE|<JEC| 


Alan(EFC) —x cm? 





olduğuna göre, B 


I) Alan(BFC) -2x cm? dir. 
II) Alan(ABF) —4x cm? dir. 


ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur? 


Cc 


II) Alan(ABCD) —12x cm dir. 
IV) Alan(AFED) —6x cm dir. 




















| soru 5 


ABCD paralelkenar A 
JACINBEJ iF) 


|AE|—2x cm 
IDE| 3x cm 
Alan(ABF) -20 cm” B C 
olduğuna göre, Alan(DEFC) kaç cm dir? 


A)60 B)61 

















A) III B) I-III GC) I-I-NI D)IN-AV E) I-II-AV 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar E 
AEJNIBDIREF) IBEJNICEJ SE) 
A F 
(EC|-2|BE| |İDC|—2JED| D 
Alan(BEF)-4 cm? — olduğuna göre, 
olduğuna göre, Alan(DEF) 
KE im B Cc Alan(ABF) 
bm < oranı kaçtır? B C 
z 
A)8 B)12 C)14 D)16 E)18 & i i i >, 
z A)— B) — Cc) — D) — E) — 
E 9 8 6 2 
u 
m 
ul 
| soru 3 5 | soru 7 
ABCD paralelkenar A D E ABCD paralelkenar E 
ACINIDEJ<4F3 IBEJNICEJ YE) A E 
D 
5|EC|-2JBE| (ED| 2 
(AB| 5 
2 
Alan(FEC)—10 cm Alan(DEF) -8 cm? 
olduğuna göre, B E C olduğuna göre, 
2 şı 
Alan(AFD) kaç cm dir? Alan(BCDF) B C 
kaç cm” dir? 
A)118 B)119 o > Dp) > E) 140 ii 
A)90 B)86 C)82 D) 78 E)74 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A 
D 
AEJNIBDIRF) JAEJNIDEJ (EŞ 
(BE|-2JEC| . IBF-2JBG| 
olduğuna göre, ? N 
Alan(ABF) Alan(EFC)-6 cm 
Alan(ABCD) B E c olduğuna göre, B F c 
oranı kaçtır? Alan(ABCD) kaç cm dir? 
1 1 1 1 1 : 
A) — B) — C)— D) — E)— 
) i ) 5 ) 5 ) 7 ) 8 A)64 B) 66 C) 68 D) 70 E)72 
1-C 2-B 3-D 4-B 5-C 6-D 7-A 8-E 








kartezyen 


Paralelkenar 


0000 














Bazen paralelkenar sorularında üçgende kenarortaya ait kuralları kullanmanız gerekebilir. Üçgende üç kenarortayın üçgeni eşit 


alanlı altı üçgensel bölgeye ayırdığını hatırlayınız. 











| kavrama sorusu | çözüm 
A E Dp ABCD paralelkenar A E p İBDI köşegenini çizelim. 
(BEJNIDFJ-4G) ABD üçgeninde (BEJ ve 
F lAE|-|DE| E IDF| kenarortay 
JAF|<|BF| olduğundan G noktası 
Alan(DEG) 4 cm” üçgenin ağırlık merkezidir. 
B C B Cc 


olduğuna göre, paralelkenarın alanı kaç cm” dir? 


Buna göre, 
Alan(DEG) —Alan(BFG)—4 cm” 


Alan(AEGF) -Alan(BGD) —2.Alan(DEG) -8 cm? olur. 
Alan(ABD) —-24 cm” ise Alan(ABCD) —2.Alan(ABD) 

















—48 cm” 
Cevap: 48 
| kavrama sorusu | çözüm 
A E D A 2x E x p IDFiyiçizelim. 
|AE|—2JED| 
olduğuna göre, 
Alan(AEF) —2S ise 
Alan(DEF) -S 
B F C B F C 
ABCD paralelkenar, |AE|—2|ED | olduğuna göre, Alan(ABCD) —2Alan(ADF)—2.35—65 
Alan(AEF) Göl AlanAEF) 2S 1 
Alan(ABCD) isli Alan|ABCD) 6S 3 / 
Cevap: — 
3 
| kavrama sorusu | çözüm 





A E F D 








B G K L C 


ABCD paralelkenar, (ADJ 3 eşit, (BCJ 4 eşit uzunluğa bölünü- 


Alan(EFLK) 


——— — — kaçtır? 
Alan(ABCD) oranı kaçtır 


yor. Buna göre, 


(ADJ ve (BCJ kenarlarının 
uzunluklarını 3 ve 4'ün 
katı olan bir sayı alalım. 
|AD|—|BC|—12x cm 


olsun 





A Xx E4XxrF XX» bD 








|AE|—JEF|—|FD|—4x cm 





(BG|—|GKJ—JKL|—|JLC|—3x cm olur. 
Şekilde olduğu gibi (AK), (KFI, (DLJ yi çizelim. 
Oluşan tüm üçgenlerin yükseklikleri eşit olduğundan alanları 
taban uzunlukları ile orantılı olur. 
BK|—6x ise Alan(ABK)—6S 
AE|—4x ise Alan(AEK)—4S 
EF|4x ise Alan(EKF)—4S 
KL|—3x ise Alan(FKL)-3S 
FD|—4x ise Alan(FDL)—4S 
LC|—3x ise Alan(DCL)—3S 
AlanEFLK) 7S 7 
Alan(ABCD) 248 24 








7 
Cevap: Z4 


——— << — Ee — 


Paralelkenar 

















LCİN LA LL adcac 
| soru 1 | soru 5 
ABCD paralelkenar A D ABCD paralelkenar A E D 
(AEJNICFIS4G) (BF|-4 cm 
JAF|—|BF| E IFC| 6 cm 
IBE|—|EC| olduğuna göre, 
Alan(AFG)—3 cm” Alan(BEF) 

z 5 Alan(ABCD) 

olduğuna göre, B E C 4 F 6 C 


Alan(AGC) kaç cm? dir? 


A)3 B)4 C)5 D)6 
| soru 2 
ABCD paralelkenar A 


(ACI, (BD köşegen 
A, K, F doğrusal 
IBF|—|FC| 
Alan(BKF) 4 cm? 





olduğuna göre, B F 
Alan(EKFC) kaç cm” dir? 


B)8 C)10 D)12 


| soru 3 


ABCD paralelkenar A F 


E)14 





(ACI, (BD köşegen 
F, K, C doğrusal 
JAFJ—|FD| 
Alan(DKC)-12 cm” 





olduğuna göre, B 
Alan(ABCD) kaç cm dir? 


| soru 4 


ABCD paralelkenar 


O 





(ACI, (BDJ köşegen 
A, K, F doğrusal 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








oranı kaçtır? 


A) 


a|— 
Bp 

w|— 
al 


m 
6 


| soru 6 

ABCD paralelkenar A E D 
IFG|—|BF|4|GC| 

Alan(EFG) —7 cm” 





olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç cm” dir? B F GC 





| soru 7 
ABCD paralelkenar 
(ADJ beş, (BC) üç eşit i | 


parçaya bölünüyor. 





Buna göre, 

Alan(FGML) 

Alan(ABCD) 

oranı kaçtır? B L M C 

A) 2 B) 1 Gi Db. 
5 15 10 3 5 


| soru 8 
ABCD paralelkenar A D 
(ADJ sekiz, (BCJ beş eşit 


parçaya bölünüyor. 








/BF|—|FG| Taralı bölgenin 
olduğuna göre, alanı 23 cm” 
Alan(AKE) B E ei olduğuna göre, B C 
an(PEc Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
oranı kaçtır? $ i 
A)60 B)70 C)80 D)90 E) 100 

A) 1 B) 1 Cc) 1 D) 1 E) 1 

2 3 4 5 6 
1-D 2-B 3-D 4-B 5-B 6-E 7-B 8-C 



































kartezyen Paralelkenar dg 
eğitim yayınları A — ) (<4 
| kavrama sorusu | çözüm 
A E 8 D A E 8 Dm(ABE)-m(ADE)—a 
a 
L L olsun. 
© Üçgende sinüslü 
6 6 
F F alan bağıntısından 
a 
B 4 K C B 4 K Cc 
1 , : 
ABCD paralelkenar, |BL| —|DF| 6 cm, |BK| 4 cm Alan(BKL) > BK |.(BL|.sino ” Jas.sna 1 
Alan(DEF) 1 i 2 
ği ... Alan(BKL) —.|DE|.JDF|.sina 8.6.sin& 
ED|8 cm olduğuna göre, ——— — — oranı kaçtır? 2. 
İşe guna gör8, a an(DEF) $ 2 , 
Cevap: — 
p 2 
| kavrama sorusu | çözüm 





A 10 E D 








B 8 K C 
ABCD paralelkenar, |AE| 10 cm, |AF| 5 cm, |BF|—6 cm 


Alan(AEF) 


|BK|8 cm olduğuna göre, 
Alan(BFK) 


oranı kaçtır? 


| kavrama sorusu 


e 
M(ABC)—o ise 

yi 
m(BAD)-180*-a 
Üçgende sinüslü 


alan bağıntısından 


B 8 K Cc 


Alan(AEF) — N JAF|.JAE|.sin(180*-o)— 5 JAF|.JAEJ.sina 


Alan(BFK) — 3 |BF|.|BK|.sina 


3 JAFI-LAEİ.sina Jsrosna 








Alan(AEF) — 
Alan(BFK) 21BFİ.JBKİ.sina Jsesin Ni 
25 
Cevap: 24 


| çözüm 





A E F D 





B K C 
ABCD paralelkenar, (BFJNJEKJ—4L3, |BK| —KC| 
|AD|3JEF| olduğuna göre, taralı alanlar toplamının 


ABCD paralelkenarının alanına oranını bulunuz. 


p İAD||BC|6x cm alırsak 
IBK|—|KC|—3x cm ve 


A EP2>Xx F 
k/ 


|EF| 2x cm olur. 


L noktasından geçmek üzere, 
IPTILJADJ olacak şekilde 





Ef ” 
B &x TK & C JPT| çizelim. 


(EFIW/IBKJ olduğundan EFL—KBL dir. 
|EF| JPLJ 2 














BKİ İTİ >; ise /PLJ)z2h JLT|—3h diyelim. 
ey PİE A 

2 2 
Alan(ku) > İLTİ-1BKI , öh3x . hx 

2 2 2 
Alan(ABCD) - |PT|.|BC| 5h.6x—30hx 

9 
Alan(EFL) * Alan(BKL) 2 X*75'X* 3 
Alan(ABCD) 30hx (60 Bövebe £ 


60 





Paralelkenar 



























































kartezyen | dad020c 
| soru 1 | soru 5 
ABCD paralelkenar A L2D ABCD paralelkenar A D 
BE|—5 cm BE | 5 cm 
İBE| > , | IBEİ 
|BF|—8 cm K |BF|-4 cm 
IDL|<2 cm 5 |CG|<3 cm 
IDK|-3 cm B 8 E C |CK|-6 cm 
, .,. Alan(BEF) Alan(BEF)-5 cm” OB 4 F G3C 
olduğuna göre, Alan(DKL) oranı kaçtır? 
olduğuna göre, Alan(CGK) kaç cm” dir? 
28 20 19 16 
A) — B) — C) — D) — E)5 
3 3 3 3 ) AZ B)5 oz D)6 E)7 
| soru 2 | soru 6 
ABCD paralelkenar A 3y E D ABCD paralelkenar A 4y E Yy D 
|AF||CL|—xcm JAF|-2x cm 
|(CK|—y cm IBF|—|DL|—3x cm 
AE|—4 
JAE|—3y cm İ | yi 
DE|2y cm 
MmeK Erem m IBK|—|KG| B K C 
olduğuna göre, Alan(AEF) kaç cm' dir? 3 
Alan(AEF) —16 cm 
A)32 B)30 C)28 D)27 E) 26 5 olduğuna göre, Alan(DEL) -Alan(BFK) toplamı kaç cm” dir? 
z 
> 
X A)24 B)26 C)28 D)30 E)32 
E 
lo) 
u 
| soru 3 z | soru 7 
ABCD paralelkenar A D iy ABCD paralelkenar A E F D 
© 
IFC|—2|BF| z (ELİNIFKİ—4P) 
E 
|EC|—3|DE| JEF- İJAD| p 
Alan(ABF)—24 cm? 3 
olduğuna göre, B F C |KL|< 1 |BC| 
Alan(CEF) kaç cm? dir? ç i. G 
Taralı bölgenin alanı 39 cm' olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç 
2 ş: 0) 
A) 28 B)30 C)32 D)34 pyag | Sm dir? 
A) 100 B) 120 C)140 D) 160 E) 180 
| soru 4 | soru 8 
ABCD paralelkenar A E D ABCD paralelkenar AXxE 4x D 
JAE|<JED| ICEJNIDFJ—4KJ 
|BFI- 2 1DC| N JAE|<xcm k 
Alan(AEF)-12 cm? İDE GAM 
BF | 8x cm 
olduğuna göre, B C e B > E e 
2 
ml il Alan(DEK) *-Alan(CFK)-10 cm? 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm' dir? 
A)8 B)10 Cc) 12 D) 14 E)16 al MRG 
A)30 B)32 Cc)38 D) 42 E)50 
1-B 2-D 3-E 4-C 5-A 6-D 7-E 8-A 





EŞKENAR DÖRTGEN 














kartezyen » » o o 


Eşkenar Dörtgen 








Tüm kenar uzunlukları eşit olan paralelkenara eşkenar dörtgen 
denir ve paralelkenarın tüm özelliklerini taşır. 





v Karşı köşelerdeki açılar eşittir. 
m(A)-m(Ö)-p ve m(B)<m(D)—a 


V Ardışık açılar bütünlerdir. 
a *B180* 
V Tüm kenar uzunlukları eşittir. 





|AB|—|BC|—|CD|—JAD|—a cm dir. 


| kavrama sorusu | çözüm 


Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. 








D 2x-4 C 
|IDC|-|CB| ise 2x-4—x43 > x-7cm 
|CB|<x43-743-10 cm 
|AB|-|BC|-|CD|-|AD|-10 cm 

x*3 
|(AD|4 |AB|-10410-20 cm 
Cevap: 20 
A B 


ABCD eşkenar dörtgen, |DC | -2x-4 cm, |CB|—x-4-3 cm 
olduğuna göre, |AD| 4 |AB)| toplamı kaç cm dir? 


| kavrama sorusu | çözüm 


Çevre(ABCD)—20 cm ise 





A D 1 
|AB|-|BC|-|CD|-JAD|- 5 .20-5 cm 
|BC|—3x-4-5 ise 3x-514-9 
9 
—— —3 
x-7 -8cm 
Cevap: 3 
B 3x-4 C 


ABCD eşkenar dörtgen, Çevre(ABCD)-20 cm 


|BC|3x-4 cm olduğuna göre, x kaçtır? 








Eşkenar Dörtgen 





kartezyen 
































0300 











| soru 1 A D | soru 5 
ABCD eşkenar dörtgen Bir kenarının uzunluğu 9 cm olan eşkenar dörtgenin çev- 
JAB| <x47 cm ez resi kaç cm dir? 
|BC|—3x-5 cm 
A)30 B)32 C)34 D)36 E)38 
olduğuna göre, 
x kaçtır? B 3X5 G 
A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 
| soru 2 A D | soru 6 
ABCD eşkenar dörtgen Çevresi 44 cm olan eşkenar dörtgenin bir kenarı x cm, bir ke- 
JAB| <7 cm 7 narının uzunluğu 7 cm olan eşkenar dörtgenin çevresi y cm 
v - 9 
olduğuna göre, olduğuna göre, x-*-y toplamı kaçtır? 
ni ski öl A)39 B)30 C)28 D)17 E)14 
kaç cm dir? B C 
A)22 B)20 C)18 D) 16 E)14 
$ 
gz 
> 
S 
z 
ie 
a 
ü 
soru 3 A D Rİ soru7 A 8- D 
ABCD eşkenar dörtgen S ABCD eşkenar dörtgen 
|BC|—4x-12 cm |AD|-8-x cm 
IDC|—2x4*10 cm ği |BC|44xcm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
|AB| kaç cm dir? B 4x2 G Çevre(ABCD) kaç cm dir? 44X C 
A)30 B)32 C)34 D)36 E)38 A)20 B)22 C)24 D) 26 E) 28 
| soru 4 A D | soru 8 A D 
ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 
|AB|—2x4-6 cm 2x46 Çevre(ABCD)—40 cm 
IDC|8-2x cm SN |BC|—2x4*2 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
|BC| kaç cm dir? B C x kaçtır? B >x42 C 
A)6 B)7 c)8 D)9 E) 10 A)6 B)5 Cc)4 D)3 E)2 
1-A 2-E 3-B 4-B 5-D 6-A 7-C 8-C 








kartezyen 


Eşkenar Dörtgen 














| kavrama sorusu 


d02300 
| çözüm 





A D 


30-129 


24442 





B Cc 


ABCD eşkenar dörtgen, m(BAD) 304129, M(BCD) 20-429 


olduğuna göre, a kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


Eşkenar dörtgende karşı köşelerdeki açılar eşittir. 
Pammi Ete 
m(BAD)—m(BCD) ise 30-412*-2a4429 ve o-830* 


Cevap: 30 


| çözüm 





A D 


24112 





B Cc 


ABCD eşkenar dörtgen, m(ÂDE) —a, M(BCD) 20-129 


olduğuna göre, a kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


Eşkenar dörtgende ardışık açıların toplamı 180' dir. 
Buna göre, 
e 
M(ADC) -m(BCD)—180* 
a-(2a1*-12“)—180* 
304*12'-180* 
0-569 


Cevap: 56 


| çözüm 





A D 





m 


N 
B Cc 


Pa 


ABCD eşkenar dörtgen, |AEJLJCDJ, m(ABC) -70* olduğuna 
göre, m(DAE) kaç derecedir? 


A D 





N 
B C 


Eşkenar dörtgende karşı köşelerdeki açılar eşit ise 

a 
M(ABC) —m(ADC) 709 
AED üçgeninde iç açılar toplamından 

e ami ami 
M(DAE) -m(ADC) -4-m(AED)—1809 
m(DAE) -70*4-90*-180* 

P afiy-. 
M(DAE)—20* 

Cevap: 20 






























































Tl Eşkenar Dörtgen N 
kartezyen Ş 8 r » A 
| soru 1 | soru 5 A D 
- > 20-24“ 
ABCD eşkenar dörtgen 82“ ABCD eşkenar dörtgen 
m(EAD)-82* m(DAB) 204-249 
Zam i Zi 
m(BCD)—-1179 m(DCB)—40-64* 
olduğuna göre, olduğuna göre, 40—-64* 
m(BAE) kaç derecedir? 1172 o kaç derecedir? B C 
E C 
A) 40 B)42 C)44 D) 46 E)48 
A)35 B)36 C)37 D)38 E)39 
| soru 2 A D | soru 6 A D 
82“ aH12 
ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 
ai a 
m(ÂDE)-82* M(ÂDE) a 129 
ami a 
m(ÂBF) 73“ M(ÂBÜ) 20-129 
olduğuna göre, F olduğuna göre, 20-129 
< << pi <5 “ 
m(CBF)-m(EDC) 73 m(DAB) kaç derecedir? p C 
farkı kaç derecedir? B EC 
1 A)130 B) 132 C) 136 D) 140 E) 144 
BE 
A)6 B)9 C)12 D) 15 E)18 $ 
> 
S 
z 
R 
'n 
zZ 
ul 
| soru 3 A D K | soru 7 A D 
© 
ABCD eşkenar dörtgen < ABCD eşkenar dörtgen 
Pam a 
m(BAD) -m(ÂBG) 509 mM(ÂBÜ) —20. 
olduğuna göre, m(0Cb) —4o 
m(ABC) kaç derecedir? olduğuna göre, 2a 40. 
a kaç derecedir? B 
B c ç C 
A)65 A 075 D)80 885 | A)z4 B) 25 C)28 D)30 E)36 
| soru 4 A D | soru 8 A D 
1309 Ni 
ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 
Zami Pei. ai 
m(BAD) —1309 m(DAB) —2.m(ÂBÜ) 
m(EBÖ) -24 olduğuna göre, 
olduğuna göre, m(DCb) kaç derecedir? 
pa ZA 
m(ABE) B Cc B Cc 
kaç derecedir? 
A) 100 B) 110 C)120 D) 130 E) 140 
A)30 B) 29 C)28 D)27 E)26 
1-A 2-B 3-A 4-E 5-C 6-E 7-D 8-C 








kartezyen 


Eşkenar Dörtgen 














bla Uyarı 


0200 


Eşkenar dörtgen sorularında, herhangi bir uzunluk eşkenar dörtgenin bir kenarına eşit uzunlukta verilirse, şekilde gizli bir 
ikizkenar üçgen olabilir. Gizli olan ikizkenar üçgen veya üçgenleri bulabilmek için, eşkenar dörtgenin kenar uzunluklarının 


eşitliğini şekil üzerinde göstermelisiniz. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





A p ABCD eşkenar dörtgen 
70 |AE|-|DC| 
Pi 
m(ADC)-70* 





A DİAE|&|DC|JAD| dir. 
di ADE ikizkenar üçgen olur. 
|AD||AE| olduğu için 


























Elk, 3 0 
olduğuna göre, m(AED) -m(ADC)—70 
m(AEb) kaç derecedir? 

E 
B C Cevap: 70 
| kavrama sorusu | çözüm 
D ç ABCD eşkenar dörtgen D GABCD eşkenar dörtgen 
40* JEC|-JABİ| olduğundan, 
40 m(DCE) -m(ECB) 409 |AB|—|DC|<|JEG| Buna göre, 
" i DCE ikizkenar üçgendir. 
olduğuna göre, > pa 
pi m m(CDF) —m(DFA) — 
E m(AFD)—o kaç derecedir? Meis açil 
gl Öi.? 
a m(CDF) —m(DEĞ) — 
A F B A F B ikizkenar üçgenin taban açıları) 


| kavrama sorusu 


DCE üçgeninde iç açılar toplamından 
at0-40'—180* ise o—70” 


| çözüm 


Cevap: 70 





ABCD eşkenar dörtgen 





205 DEC eşkenar üçgen 
ei 
E m(ÂDE)-20* 
olduğuna göre, 


ela? 
m(EBC) kaç derecedir? 














ABCD eşkenar dörtgen ve BEC eşkenar üçgen olduğu için 
IDE|—|BC|<JEC|—|DC| ve 
Zam Zum Zam 
mM(DEC) —m(EDC)—m(ECD) —60* 
<5 Zi Zam 
(BC||EC| ise m(BEC) <m(EBC) o olur, m(ECB) —B diyelim. 
a ai 
M(ADC) -m(DCB)—1809 
20'-4-60*-4-B-60*-1809 ise B—40* 





EBC üçgeninde iç açılar toplamı yazılırsa 


ata*-Bzas*as40'*-180* ise a—70” Cevap: 70 








Eşkenar Dörtgen 





| soru 1 


ABCD eşkenar dörtgen 
JAE|<JAD| 

ai 
M(ADC) 789 














78” 


olduğuna göre, 
mi 
m(AEB) kaç derecedir? 





A)39 B) 56 E)78 


| soru 2 A E D 




















| soru 5 A 


ABCD eşkenar 

dörtgen |AE|—|AB| 
Zami Pam 

M(DAE) —m(BAE) —30* 






3094X 


olduğuna göre, 





> li 
m(DFC) kaç derecedir? B F C 


A)45 B)50 


A D 
| soru 6 5 





ABCD eşkenar dörtgen 























ABCD eşkenar dörtgen 1109 
E 
ADİ |EG| DCE eşkenar üçgen 
Pam 6 
M(BAD)—110 m(ÂDE) 209 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
<5 . 
m(DEC) kaç derecedir? m(ECB) kaç derecedir? 
B G B C 
A)60 B)65 C)70 D)75 E)80 g A)50 B)45 C)40 D)35 E)30 
3 
> 
S 
z 
İ 
u 
soru 3 A D z İ soru7 A D 
ABCD eşkenar dörtgen e ABCD eşkenar dörtgen 
(AE|-1BC) © JABİ-JAEİ E 
Pi Za i 
m(ÂBE) 749 E m(BCE)—104* 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
Ee Zam 
m(BAE) kaç derecedir? 749 m(EAD) kaç derecedir? 1049 
B ” Cc B 0 
A)34 B)32 C)30 D) 28 E)26 
A)78 B)74 C)68 D)56 E) 48 ) ) ) ) ) 
| soru 4 A D | soru 8 
- 80“ 
ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 
|AE|<|BC| E ABE eşkenar üçgen 
ai 0 Zi 
m(ÂDC) -80 m(EBÜ) —209 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
m 
m(ABE) kaç derecedir? > m(ÂDE)—a 
B C 
kaç derecedir? 
A) 40 B) 45 C)50 D)55 E) 60 
A) 40 B)45 C)60 D)65 E)70 
1-E 2-C 3-B 4-C 5-E 6-C 7-D 8-E 








LCIy UYARI 


Eşkenar Dörtgen 























| kavrama sorusu 


0200 


Eşkenar dörtgende köşegen çizildiği köşelerin açıortayıdır. 


Köşegenin iki tarafında kalan üçgenler ise ikizkenar üçgendir. 


| çözüm 





A D 





VE 


60* 
B Cc 





Pam Dami P iş 
ABCD eşkenar dörtgen, m(CAE) -m(DAE), m(ABC) —609 ve 
(AC) köşegen olduğuna göre, m(AEĞ)—-a kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 











B 
Pam gi ia 
M(CAE) —m(DAE)—p dersek 
Pam ai ai 
m(BAC) —28 olur ve m(ADC) xm(ABC) 60 dir. 
Eşkenar dörtgende, ardışık açıların toplamı 1809 olduğundan 
Kaş Pe 
M(ADC) -m(BAD) 180“ 
60'-4B-1809 ise B—30* 
ADE üçgeninden «—30*--60*—90* 
Cevap: 90 


| çözüm 





D ç ABCD eşkenar dörtgen 





oi (ACJ köşegen 
JAE|<JEB| 
Om 
m(GEB)80* 
E İso i 
olduğuna göre, 


Pi 
m(ADC)—o kaç derecedir? 





m(GAB) -m(EBA) -p dersek 
AEB üçgeninde 280 ise 
Bz40' bulunur. 





(ACI köşegen olduğu için 








m(DAĞ) <m(OCA) <m(GAB) -40* dir. 
ADC üçgeninde iç açılar toplamı yazılırsa 
0-40440—180' den 41009 
Cevap: 100 








Eşkenar Dörtgen 








| soru 1 A 








—————— 7 
ABCD eşkenar dörtgen 
Pi 
M(ADB) —329 
olduğuna göre, 
Zam 
m(BCD)—B 8 
kaç derecedir? 





(es) 
O 


A)100 B) 108 C)110 D) 116 


| soru2 A 





ABCD eşkenar dörtgen 
(ACI köşegen 
ai 
m(ÂDE)—84* 
olduğuna göre, 
Pam 
m(CAB) kaç derecedir? 


A)42 B)44 C)46 D)48 








| soru 3 A 


ABCD eşkenar dörtgen 
Ek 
m(EAĞ) -37* 
ee 
m(ÂCD) —56* 
olduğuna göre, 
Zam 
m(BAE) kaç derecedir? 569 


B E GC 
A)16 B)17 Cc) 19 D)21 
| soru 4 A 
(7 


ABCD eşkenar dörtgen 
(DHI .LIBHJ 
m(ADB) -m(GDH) 


olduğuna göre, 


m(BAD)-p 
kaç derecedir? 
A)110 B) 115 C)120 D) 125 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





| soru 5 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
(AHILJBCJ 
ge, Pam 
mM(BAH) xm(CAH) 
olduğuna göre, 
İri 


m(BCb) g li C 


kaç derecedir? 








A) 115 B) 118 C)120 D) 125 E)130 


O 


| soru 6 

ABCD eşkenar dörtgen 
m(EAD) -m(EAĞ) 
m(ABE)-80* 


7 


olduğuna göre, 
Pl 
m(AEC)-—8 kaç derecedir? 


A) 100 B) 105 C)110 D)115 E)120 


U 


| soru 7 A 


ABCD eşkenar dörtgen 
Pami Zem 
m(BAE)—2.m(EAĞ) 
a 
m(ÂEB) —80* 
olduğuna göre, 
m(ÂBC)-p B 807 
B 


kaç derecedir? 








A)80 B)75 C)70 D)65 E)60 


| soru 8 A 


ABCD eşkenar dörtgen a 
(BD köşegen 
|EB||EC| 

> E 
mM(DEC) 709 < 


U 





olduğuna göre, 
Er 
m(DAB) -o B c 


kaç derecedir? 





A)110 B) 115 C)120 D) 125 E)130 





5-C 6-B 7-E 8-A 





















































kartezyen Eşkenar Dörtgen d d © . 
eğitim yayınları . 
A D 
İS) 7 
Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalar. 
Buna göre, ABCD eşkenar dörtgeninde 
gi (ACILIBDJ, |AE|—|EC)| ve |DE|—|BE| olur. 
/Pş (N 
B C 
| kavrama sorusu | çözüm 
ABCD eşkenar dörtgen Eşkenar dörtgende köşegenler dik olarak kesişir. 
D C 
(AC| ve (BDJ köşegen (ACILJBDI dir. Dolayısıyla, 
m(GEB) 244109 m(GEB)—24410*-90* ise ©-409, 
gj olduğuna göre, Cevap: 40 
z a kaç derecedir? 
A B 
| kavrama sorusu | çözüm 
ABCD eşkenar dörtgen Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar. 
A D 
(AC| ve (BDJ köşegen /BE|<|ED| ise 2x-4-x*6 >  x-10cm 
|BE | 2x-4 cm (BD|—|BE|-|JED| 
|ED|x-4-6 cm |BD | 2x—-44x4-6—3x42-3.1042 
olduğuna göre, -32 cm 
IBD| kaç cm dir? Cevap: 32 
B C 
| kavrama sorusu | çözüm 
A p ABCD eşkenar dörigen A 13 D 
/BD|—24 cm 
Çevre(ABCD) -52 cm 12 
olduğuna göre, 
> e 13 $ 13 
|AC| kaç cm dir? E 
Xx 
R G B 13 Cc 





Bir kenar uzunluğu— |AB|—|BC|—|DC|—|AD|— > -13 cm 
ie —2 -t20m 
2 2 


|EC|—|AE| —x cm olsun 


JEB|—|ED|— 





BEC dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
|BCJİ<|EB|?”-J|EC|? ise 
|AC|—545-10 cm 


137—1274xX” > x-5cm 


Cevap: 10 








Eşkenar Dörtgen 





kartezyen 
| soru 1 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 

(AC| ve (BDJ köşegen 
ami 

M(AEB)—36--309 E 











olduğuna göre, 


B kaç derecedir? 





A) 10 B)15 E)30 


U 





| soru2 A 


ABCD eşkenar dörtgen 
ai 
M(DAC)—8a*-5* 
gi 
M(ADB)—204-59 


2015? 


olduğuna göre, 


a kaç derecedir? 





A)10 B)12 D)16 


| soru 3 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
ai 
m(ADB) 20 
ai 
m(ÂCB)—30—109 
olduğuna göre, 
Zami 
m(BAC) kaç derecedir? 


A)40 B)44 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








| soru 5 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
(AC) ve (BDJ köşegen 
JAE|—2x-1 cm E 





2x—1 


|EC|—x4-2 cm 
/BD|—14 cm 





olduğuna göre, B C 
Çevre(ABCD) kaç cm dir? 


A)4v74 B)4v15 C)28 D)16 





| soru 6 A 


ABCD eşkenar dörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegeni 
1BD|<2.|AC| 
JAD|5v5 cm 


olduğuna göre, 





|EC| kaç cm dir? B C 


A)4 B)5 


| soru 7 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
JAC|—12cm 
Çevre(ABCD)—40 cm 





olduğuna göre, 
IBD| kaç cm dir? 


A)10 B) 12 











| soru 4 A D | soru 8 A D 
ABCD eşkenar dörtgen > ABCD bir eşkenar dörtgen 
(AC| ve (BDJ köşegen (ACI ve (BDJ köşegen 
|ED|—x4-1 cm Çevre(ABCD)-4x48 cm E 
|EB|—2x-3 cm |AC|—2x cm 
olduğuna göre, |BD|—2x4-2 cm 
IBD| kaç cm dir? B C olduğuna göre, B C 
x kaçtır? 
A)5 B)6 Cc)8 D)9 E) 10 
A)1 B)2 Cc)3 D)4 E)5 
1-C 2-D 3-C 4-E 5-A 6-B 7-D 8-C 





























kartezyen Eşkenar Dörtgen do a » 
| kavrama sorusu | çözüm 
A p ABCD eşkenar dörtgen A p IACILIBDI dir. 
(ACI ve (BDJ köşegen BEC dik üçgen olur. 
TEHJ 1 (BCJ AB|—|BC|-9 cm 
” /AB|—9 cm ğ ve |HG|—4 cm olduğu için 
|HC|—4 cm BH|5 cm olur. 
& olduğuna göre, X BEC dik üçgeninde 
|EH| —x kaç cm dir? Öklit bağıntısı uygulanırsa 
B H 4 Cc B 5 H 4 GC İEHIİ-JBHJ.JHGJ 


Bu tarz sorularda, eşkenar dörtgende köşegenlerin 
dik kesiştiğini hatırlamalısınız. 


| kavrama sorusu 








X-54 > x-2V5cm 


Cevap: 2.5 


| çözüm 





D Ç ABCD eşkenar dörtgen 





(ACI köşegen 
LEDJLJDCJ 
JAE|—2 cm 
|EC| <8 cm 
olduğuna göre, 


IDC| kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


c (BD) köşegenini çizelim. 
TACJLJBDJ 

AK|—|KC|—5 cm 

EK|53 cm olur. 


DEC üçgeninde Öklit 
3 bağıntısı yazılırsa 


E DC|İ-|KC|.JECİ| 
2 DC|?—5.(5-4-3) ise 
DC|-2v10 cm 
Cevap: 210 


D 








| çözüm 





A D 








E 


ABCD eşkenar dörtgen, A, C ve E doğrusal, |AC| <6 cm 
|CE|-3 cm, |DE|10 cm olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 





(BDI köşegenini çizelim. 
IBDJLJAEJ ve |AK|—|KC|—3 cm 
DKE dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yazılırsa 
İDE|İ—|KE|“ KD? 
107-674 |KD|? ise 
IKD|8 cm 
AKD dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yazılırsa 
|AD|”—JAKJ” KD? 
|AD|7—3748” > 





|AD|-V73 cm Cevap: v73 








Eşkenar Dörtgen 





| soru 1 











d200 
A D | soru 5 A D 


ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 

(AC| ve (BDJ köşegen (BDIJ köşegen 

(EHILJBCJ 10 (AEJLJADJ 6 
IDC|10 cm /BE|—2 cm 

|HC|—2 cm |ED|6 cm E 





olduğuna göre, > 


|EH| kaç cm dir? 


> 


j3 B)4 


| soru 2 


olduğuna göre, B 
|AD| kaç cm dir? 


A)9 B)10 


| soru 3 


ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 

(AC| ve (BDJ köşegen A, C ve E doğrusal 

JEHJLJBCJ IDE|—13 cm 

|EH|—6 cm JAC|—6 cm 

IHG|—4 cm N ICE| 2cm B 





H2C N N 2 
olduğuna göre, B C 
JAE| kaç cm dir? 
C)5 D)6 7 | A)2v2 B)2v3 c)3v2 D)4v2 E)5v2 





A D | soru 6 A D 












H 4 C olduğuna göre, |AD| kaç cm dir? 
E 

x A)6V2 B)53 C)3v17 D)3v19 E)410 
$ 

011 D)12 E)13 Z 
> 
s 
z 
e 
ol 
> | soru 7 A D 
ii ABCD eşkenar dörtgen 
$ A, C ve E doğrusal 





JEH|—4 cm 


olduğuna göre, |BH| kaç cm dir? 


> 


)3 B)4 


| soru 4 


ABCD eşkenar dörtgen 
(BD köşegen 


A D 
ABCD eşkenar dörtgen Hz 
(AC| ve (BDJ köşegen E 
/BH|>JAH| 10 IBD|18 cm 
JEHIL(ABJ |(AC|—14 cm 
IDC|<10 cm IDE|<15 cm B 
B C 


olduğuna göre, |CE|—x kaç cm dir? 





A)3 B)4 o)5 D)6 E)7 
C)6 D)8 E)9 


A D | soru 8 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
(BDJ köşegen 














ÇAHILJADI - |BE|-11 cm 
|BH|&3 cm |ED|-21 cm 
IHD| 9 cm H JEC|13 cm 
N 3 : ği 
olduğuna göre, C olduğuna göre, B C 
|AD| kaç cm dir? |AD| kaç cm dir? 
A)2v6 B)3v6 C)4v3 D)6v2 E4v5 | A)15 B)18 C) 19 D)20 E)21 
1-B 2-E 3-D 4-B 5-B 6-C 7-C 8-D 








kartezyen 


Eşkenar Dörtgen 














| kavrama sorusu 


0200 
| çözüm 





A D 








B H C 
ABCD eşkenar dörtgen, |AHJLJBCI, JAEJLJCDI, |AH|—6 cm 


olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 

















ABH ve ADE üçgenlerini inceleyelim. 
Pi 
M(ABC) za dersek, m(ADC)—o olur. 
Zam Zam 
M(BAH) —B dersek, m(DAE) —86 olur. 
Ete 3 ele 
m(AHB) —m(AED)—909, |AD|—|AB)| dir. 
Tüm açıları eşit ve 909 nin karşısındaki kenar uzunlukları ay- 
nı olduğu için ABH ve ADE üçgenleri eş üçgenlerdir. Dola- 


yısıyla eşit açıların karşısındaki kenar uzunluklarıda eşittir ve 
JAH|—JAE| 6 cm bulunur. 


Cevap: 6 


| çözüm 





A D 














B 3 H 5 Cc 


ABCD eşkenar dörtgen, (AHI L/BCI, JAEJLJDCI, |BH|—3 cm 
|IHC|—5 cm olduğuna göre, |AE| kaç cm dir? 











B 3 H 5 C 


Bir önceki sorudan |AH|— |AE | olduğunu öğrendik. Bu durum- 
da sorunun cevabı için |AH| uzunluğunu bulmamız yeterlidir. 


|AB|—|BC|—8 cm 
ABH dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yazılırsa, 
|(AB|7—|BH|2--JAHJ? 
87-374J|AHJ? > JAH|—v55cm 
Buna göre, |AH| —|AE| —v55 cm 
Cevap: y55 





Eşkenar Dörtgen 



































kartezyen 
eğitim yayınları 
| soru 1 A D 
ABCD eşkenar dörtgen 8 
(AKILIDCJ d 
(AHILIBCJ 
JAK|—8 cm 
olduğuna göre, 
|AH| kaç cm dir? B li C 
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
| soru 2 A D 
ABCD eşkenar dörtgen X473 
(AHILIBCI ii 
AEJL|D 
(AELLIDCİ 2x46 
|AH| 2x6 cm 
JAE|—x4*12 cm 
- pa TI 
olduğuna göre, B H C 
x kaçtır? 
A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 
| soru 3 A D 








ABCD eşkenar dörtgen 
AHI LIBCI E 
AEJLIDC| 
|BH|&4 cm 
|IHC|—6 cm 
r 











KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








0200 
| soru 5 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
AHI LJBCJ 
IKLILIDCJ 
|KE|—x-4*1cm 
|EL|—2x4*3 cm 


















|(AE|>x6&cm EB H Cc 


| EH|&4 cm olduğuna göre, x kaçtır? 


A)1 B)2 03 


| soru 6 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
(AHILJBCJ 
/BH|&|HC| 
JAH|6v3 cm 





olduğuna göre, 








MW — LA 





IDC| kaç cm dir? B ki z 
A)12 B) 11 C)10 D)9 E)8 
| soru 7 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 

(AFILIDCI N 
|AF|—4 cm P 
|BE| 4 cm 

|EC|1 cm 











olduğuna göre, Ba H 6 c olduğuna göre, B 4 E 1C 

|AE| kaç cm dir? JAE| kaç cm dir? 

AYvS B)2v21 C)5v2 D)6v3 E)6v5 | ayA5 B)4 Cc) VAZ D)3Y3 E) V1$ 
| soru 4 A D | soru 8 A1kK D 
ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 

TAHI LIBCJ IKLJLIBC) 

IFKILIDCJ |AK| <1 cm 

JAE| <5 cm (BL| <5 cm 

|FE|-3 cm : K ILC|-4 cm H 

|EK|-6 cm K Ki - olduğuna göre, B 5 Lu 4 C 

olduğuna göre, |EH| kaç cm dir? |KL| kaç cm dir? 

A)2 B)3 04 D)5 E)6 A)8 B) 65 C) V66 D) V69 E) v70 
1-E 2-D 3-B 4-C 5-B 6-A 7-C 8-B 








kartezyen 


Eşkenar Dörtgen 














| kavrama sorusu 


0300 


| çözüm 





A D 


23 AN 
B C 


ABCD eşkenar dörtgen, (BEJ ve |CEJ açıortay olduğuna göre, 


Pam 
m(BEC)—o kaç derecedir? 


| kavrama sorusu 


A D 


eli 


a, 
G 


m(ÂBE)-m(EBG)-p, (ÖCE) xm(ECB) 0 diyelim. 


lke piş 
m(ÂBG) #m(DCB)-180* ise 2B420-1809 > p40-90 


(2x6 
B 


EBC üçgeninde iç açılar toplamı yazılırsa 
Eee Zam <5 
m(EBC) -m(ECB) -m(BEC) 180“ 





B*-0-*-0—180* > 90*--0—180* > a—90* 
90” Cevap: 90 


| çözüm 





p ABCD eşkenar dörtgen 
(BEJ ve (CEJ açıortay 
JAD|-13 cm 

E |EC| 5 cm 


olduğuna göre, 


A 13 





|BE| —x kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


p |BC|-JAD|-13 cm dir. 
(EB) ve (EC) açıortay ise 
e 
m(BEC)—90' dir. 
E EBC dik üçgeninde 


A 13 





Pisagor bağıntısı yazılırsa 
|BC|İ-|EC|” -|BEJ” 
137-574x 
> xz12 cm bulunur. 


Cevap: 12 


| çözüm 





A D 











B K C 
ABCD eşkenar dörtgen, (BEJ ve (CEJ açıortay, (EKJ 1 (BCJ 
|BC|10 cm, |EC|—6 cm 


olduğuna göre, |EK | —x kaç cm dir? 


A p BEJ ve (CEJ açıortay ise 

m(BEĞ)—90* dir. 

EBC dik üçgeninde Pisa- 

gor bağıntısı yazılırsa 
|BC|İ-JEC|“ 4 (BEJ? 

107-6” 4 |BE|? 

> |BE|8 cm 

BEC üçgeninde Alan ba- 

ğıntısı yazılırsa 














10cm 


Alan(BEC)- 





IBE|.JEC| |EK|.JBC| 
2 2 


-86.X10  pueşitlikten x-Z 


24 
Cevap: — 
P 5 





kartezyen 


Eşkenar Dörtgen 














| soru 1 


ABCD eşkenar dörtgen 
TAEJ ve (DEJ açıortay 

EN 
M(AED)—2x4109 
olduğuna göre, 


x kaç derecedir? 


A)30 B)35 


| soru 2 


ABCD eşkenar dörtgen 
ami 
M(AED) —909 
IDEJ açıortay 
Za 
M(DAE) 20-109 
Pam 
M(BAE) -a-*-309 
olduğuna göre, 


a kaç derecedir? 


A)25 B)20 


| soru 3 


ABCD eşkenar dörtgen 
IDEJ ve (CEJ açıortay 
IDE| 5 cm 

|CE| 3 cm 

olduğuna göre, 

|AD| kaç cm dir? 


A)4 B)6 


| soru 4 


ABCD eşkenar dörtgen 
IDEJ ve (CEJ açıortay 
IDC|10 cm 

|EC|-6 cm 

olduğuna göre, 

|ED| kaç cm dir? 

















KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 











- 
028: 
| soru 5 A D 
ABCD eşkenar dörtgen 12 
IDE| ve (CEJ açıortay - 
IDE|-12 cm 
|CE| <5 cm 5 
olduğuna göre, 
B Cc 
Çevre(ABCD) kaç cm dir? 
A)44 B) 48 C)52 D) 56 E)60 


| soru 6 


ABCD eşkenar dörtgen 
(BEJ ve JECJ açıortay 
EKİ LIBCI 

|EC|—3 cm 

IDC|—5 cm 




















olduğuna göre, 
|EK| —x kaç cm dir? 


11 12 13 
A2 B) — C) — D) — E)3 
) ) 5 ) 5 ) 5 ) 
| soru 7 A D 
NN 
ABCD eşkenar dörtgen 
(BEJ ve JAEJ açıortay KA 
JEKILJABI 
/BE|-8 cm 
|AE|-6 cm (Xx 
olduğuna göre, B C 
|EK| kaç cm dir? 
A)4 B)4,2 C)4,4 D)4,6 E)4,8 


| soru 8 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
Pammi Pe 

m(BAE) —m(EAD) 204109 
< 

M(ADE)—m(CDE)—30—10* 


olduğuna göre, 


m(ABC) 
kaç derecedir? B Cc 
A) 88 B) 86 C)84 D)82 E)80 





5-C 6-C 7-E 8-A 








kartezyen 


Eşkenar Dörtgen 














0200 


Eşkenar dörtgenin alanını bulmak için özel bir bilgi yada formül kullanmadan paralelkenarda alan bilgilerini kullanabilirsiniz. 


Unutmayınız ki, eşkenar dörtgen aslında bir paralelkenardır. 


| kavrama sorusu 


| çözüm 





A D 





B| H JG 


10 
ABCD eşkenar dörtgen, |JAHJLJBCI, |AH| <6 cm 
|BC|10 cm olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm dir? 


| kavrama sorusu 


A D 

















Bi H je 
10 
Eşkenar dörtgende alan paralelkenarda olduğu gibi bir kenar 


ve bu kenara ait yüksekliğin çarpımıdır. 


Alan(ABCD) — |AH|.|BC | 6.1060 cm? 
Cevap: 60 


| çözüm 





A D 





ABCD eşkenar dörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegen 
|AC|-20 cm 

/BD|—30 cm 

olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm” dir? 


A p Herhangi bir eşkenar dört- 
gende, köşegenler dik kesişir 
ve birbirini ortalar. 





(ACI.LIBDI 
> |AK|—|KC|—10 cm 
|BK|—|KD|15 cm bulunur. 
10 
B Cc 


Alan(ABCD) -Alan(AKB) 4 Alan(BKC) *-Alan(CKD) *-Alan(AKD) 
Alan(ABCD)- 10:15, 10-15 , 10.15 , 10-15 


Alan(ABCD) 300 cm? bulunur. 


#» Uyarı 


Köşegenlerin kesişmesi sonucu oluşan dik üçgenle- 





Cevap: 300 


rin alanları eşittir. 








Eşkenar Dörtgen 





kartezyen 
| soru 1 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
(AHI LJBCJ 

|AH|-8 cm 

|BC|10 cm 




















olduğuna göre, 








B H Cc 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 
A) 60 


B)70 C)80 





| soru 2 


ABCD eşkenar dörtgen 
(AHI L(DCJ 

JAH| 4 cm 
Çevre(ABCD)—40 cm 
olduğuna göre, B C 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 10 B)20 C)40 D)50 E)60 


| soru 3 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
IHCJLJABI 
Alan(ABCD) 70 cm? 
Çevre(ABCD) —40 cm? 
olduğuna göre, 

|HC| kaç cm dir? 








KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








| soru 5 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
(AC) ve (BDJ köşegen 
|AC|-10 cm 
/BD|-16 cm 





olduğuna göre, 





B C 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 60 B)65 


| soru 6 A D 


ABCD eşkenar dörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegen 
|AC|.|BD| 40 cm” 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


B C 
A) 40 B)30 C)20 D)15 E)10 
| soru 7 A D 








ABCD eşkenar dörtgen 
(ACI ve (BDJ köşegen 
IBD|—24 cm K 
Çevre(ABCD) —52 cm 
olduğuna göre, 
B C 


Alan(ABCD) kaç cm? dir? 





A)J6 B)7 C)8 D)9 E)10 
) ) ) ) ) A)60 B)80 C)88 D) 100 E) 120 
| soru 4 A D | soru 8 A D 
ABCD eşkenar dörtgen ABCD eşkenar dörtgen 
LAHILIBCI B (ACI ve (BDJ köşegen 
5v3 > 
|BH|<|HGİ| /BD|-20 cm 
2 
JAH|—5V3 cm Alan(ABCD)-100 cm 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
> H C |AC| kaç cm dir? B C 
Alan(ABCD) kaç cm dir? 
A)5 B)8 C)9 D) 10 E)11 
A)50 B) 503 C)60 D)60v3 E)70 
1-C 2-C 3-B 4-B 5—-E 6-C 7-E 8-D 
































kartezyen Eşkenar Dörtgen d d o » 
| kavrama sorusu | çözüm 
A D A D 
6 6 
60 60* 
B C B 6 C 


ABCD eşkenar dörtgen, m(ABG) -609, |AB| 6 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 


| kavrama sorusu 


(AC) köşegeni çizilirse, alanları eşit ABC ve ADC üçgenleri el- 
de edilir. Dolayısıyla, 


Alan(ABCD) -Alan(ABC) * Alan(ADC) 


Alan(ABCD) —2.Alan(ABC) 


1 > 
Alan(ABCD) — z 1 |AB|.|BCJ.sin6O9 (Üçgende trigonometrik 


alan bağıntısından) 


v3 


Alan(ABCD) — 6.6. —18v3 cm bulunur. 


Cevap: 18v3 


| çözüm 





A 8 E D 


1209 





B 12 C 
ABCD eşkenar dörtgen, m(ECD)-1209, |BC|12 cm 
JAE| 8 cm olduğuna göre, Alan(ABE) kaç cm” dir? 


A 8 E D 





1209 


B 12 C 
|AB|—|DC|—12 cm 
Pam Pa 
m(BAD) —m(BCD) 120 olduğuna göre, 


Alan(ABE) — : .JAB|.JAE|.sin120* (Üçgende trigonometrik 


v3 


Alan(ABE) — 120 


alan bağıntısından) 


Alan(ABE) 243 cm? 
Cevap: 243 





Eşkenar Dörtgen 





| soru 1 




















A D 
B C 
ai 
ABCD eşkenar dörtgen, m(ABC)—309, |AB| -8 cm 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç cm? dir? 








A)48 B)36 C)32 D)28 E)24 
| soru 2 A D 
ABCD eşkenar dörtgen 

gi 
M(ÂBE) —o 
|AB|.|BC|<40 cm? 
Alan(ABCD) 20 cm? 
olduğuna göre, B C 

Ege 

sin(ABC) kaçtır? 

1 1 1 1 1 
A) — B) — C)— D) — E)— 

) 5 ) 3 ) e) ) 5 ) 5 
| soru 3 A D 
—J 

ABCD eşkenar dörtgen » w 
(AHI LIDCI © 

— H 
m(DAH) 30“ 
|BC|6 cm 


olduğuna göre, B 6 C 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 








| soru 5 A 8 D 


ABCD eşkenar dörtgen 4 
|AD|-8 cm 

H 
|HD|-4 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 











a B C 
kaç cm' dir? 
A) 30v3 B)32v3 C)34v3 D)36v3 E) 40v3 
| soru 6 Ni — 

4 
E 
6 
45“ 
B fe 


ABCD eşkenar dörtgen, m(ÂBÜ) -45*, IDE|<4 cm 
|EC| <6 cm olduğuna göre, Alan(ADE) kaç cm? dir? 


A) 10v2 B) 20v2 C)40v2 D)50v2 E) 40v3 


| soru 7 A D 


in 120" 
ABCD eşkenar dörtgen 4 
Zami 
m(BAD)—120* 
E 
IDE| —|EC|4 cm 
olduğuna göre, 4 
Alan(BCE) 
B 














e 
Alan(ABCD) kaç cm” dir? kaç cm” dir? 
A) 18v3 B) 193 C)20v3 D)213 E)22/3 | A)8v3 B) 9/3 C)10v3 D)113 E) 123 
| soru 4 0 D | soru 8 A 6 D 
ABCD eşkenar dörtgen öy eşkenar mizi 
TAHILIBCJ m(BAD) -2.m(ÂDG) 
m(ABE)-60* |(AD|-6 cm 
|BH|—4 cm > olduğuna göre, 

(| 

olduğuna göre, B 4 H C e ” : 
Alan(ABCD) kaç cm? dir? kaç cm dir? 
A303 Oo B)32/3 OO34/5 Dasyâ oOpaeya | M213 2043 O18v8  D)163 E)14v3 
1-C 2-A 3-A 4-B 5-B G-A 7-A 8-C 








LCIy GA 


Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 














dş200 


Analitik Düzlemde İki Nokta Arasındaki Uzaklık 


Ay 








| kavrama sorusu 


Analitik düzlemde, A(x,, y,) ve B(x,, y,) noktaları arasındaki uzaklığı 
bulmak için pisagor bağıntısı kullanılır. 


| JAB|— 0 — Xx) (ya — yı 








| çözüm 





Analitik düzlemde A(3, 1) ve B(4, 5) noktaları arasındaki 
uzaklık kaç br dir? 


| kavrama sorusu 








(AB|- ye XY” #(Ye — yı)” bağıntısından 


|(AB|< y(4—3)? -(5—-1 


- J1416 -v17 br 
Cevap: v17 


| çözüm 





B(0, —2) 


A(4,0) 


Analitik düzlemde, A(4, 0) ve B(0, -2) olduğuna göre, |AB)| 
kaç br dir? 


| kavrama sorusu 








(AB|- ye XY” #(Ye — yı)” bağıntısından 


|(AB|— y(0— 4)? 4-(-2 0) 
- J1644 -2v5br 


Cevap: 25 


| çözüm 





Ay 
d 


B 


>X 





O 





Analitik düzlemde A noktasının apsisi 6, B noktasının ordinatı 
3 olduğuna göre, |AB| kaç br dir? 


A noktasının apsisi 6 ise A(6, O), 
B noktasının ordinatı 3 ise B(0, 3) tür. 


JAB|— Yo XY” (Ya 
|AB|— y(0— 6)? -(3—0)” 
—- y36-4-9 -3v5 br 








Yı)? bağıntısından 


Cevap: 3v5 








Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





kartezyen 
































| soru 1 | soru 5 
e B(2, 3) 
Analitik düzlemde, A(2, 4) ve B(0, 6) noktaları arasındaki | Analitik düzlemde 
uzaklık kaç br dir? A(3,—1) ve B(2, 3) 
5 EB 5 EB olduğuna göre, 
A) v2 B) v3 C)2v2 D) 23 E)4 , 
|AB| kaç br dir? AS, 4) 
A)2v13 B)2v15 C) YAS D) v17 E)2v5 
| soru 2 | soru 6 AÇI, 4) 
Analitik düzlemde, A(0, —-2) ve B(-3, 2) noktaları arasında- Analitik düzlemde 
ki uzaklık kaç br dir? AÇI, 4) ve B(1, k) dır. 
AB|-v5 br 
A) 3 B) v6 Cc)4v2 D)3v5 E)5 BEİ B(, k) 
olduğuna göre, ' 
k nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
E 
$ 
gz 
> 
< 
| soru 3 > | soru 7 y 
R 
Analitik düzlemde, A(-4, 6) noktasının orijine uzaklığı kaç i Analitik düzlemde A 
br dir? A noktasının ordinatı 2 
EE 
£ B noktasının apsisi 5 
A8 BM Ge Dea EE ği 
olduğuna göre, 
A ve B noktaları O B a 
arasındaki uzaklık 
kaç br dir? 
A) v29 B)2v7 Cc)3v3 D)5 E)2v6 
| soru 4 | soru 8 
Analitik düzlemde, A(8, k) ve B(1, 5) noktaları arasındaki uzak- Analitik düzlemde, >X 
lık V13 br olduğuna göre, k aşağıdaki değerlerden hangisini | şekilde eksenleri 
s5 
AEP kestiği noktalar verilen 
A)9 B)8 07 D)6 ji | e ONARURUMUN, 
eksenleri kestiği noktalar 
arasındaki uzaklık kaç br dir? 
A)2v13 B)5 C) VAS D) v17 E)2v5 
1-C 2-E 3-C 4-B 5-D 6-E 7-A 8-B 





kartezyen 


Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 














| kavrama sorusu 


22300 
| çözüm 





AY 


B(7, 4) 


o A(4, 0) 





Analitik düzlemde şekilde verilenlere göre, OABC paralelke- 
narının çevresini bulunuz. 


| kavrama sorusu 








0/<----4 br---->A(4, 0) 








(ABI | 6 XY” # (Ye — yı” bağıntısından 


(AB|— |(7—4) 4(4—0)” -5br 
|AB|—|OC|5 br 

|OA|—|BC|4 br ise 

Paralelkenarın Çevresi—4--5--4-45—18 br 





Cevap: 18 


| çözüm 





AG, -4) D 


B(0, 2) GC 


Analitik düzlemde ABCD eşkenar dörtgen, şekilde verilenle- 
re göre, Çevre(ABCD) kaç br dir? 








|AB|- Çe XY” # (Ye — yı)” bağıntısından 


|(AB|— (3—0) 4-(-4-2) -3y/5 br 

Eşkenar dörtgenin tüm kenar uzunlukları eşit olduğundan 
/AB|-|BC|—|CD||AD|3v5 br 

Çevre(ABCD) -4.3v5—12V5 br 








Cevap: 125 





Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





kartezyen 
























































. 
daa” 
| soru 1 y | soru 5 AY 
Analitik düzlemde G2, 3) B | Analitikdüzlemde A(3, 7) 5 
OABGC paralelkenar şekilde verilenlere göre, 
olduğuna göre, ABCD paralelkenarının 
|AB| kaç br dir? çevresi kaç br dir? 
o A Wi 
B(1, 1) C(14v10, 1) 
A) v10 B)2v3 C) v13 D) V14 E) V15 ö >X 
A)3v10 B)4v10 C)5v10 D)6v5 E)6v10 
| soru 2 AY | soru 6 AY 
A4, 4) A(3, 0) D(8, Dİ 
Analitik düzlemde : D Analitik düzlemde O 
ABCD paralelkenar şekilde verilenlere 
olduğuna göre, göre, ABCD eşkenar 
|CD| kaç br dir? dörtgeninin çevresi 
Ol| B(2,0) C >X | kaçbrdir? 
, B , 
A) 5 B)2v5 o) 3y5 D)4v5 E)5v5 z 
5 A)20 B)30 C)32 D) 40 E)50 
z 
> 
S 
z 
R 
'n 
RA 
ul 
| soru 3 y N | soru 7 
iz 
Analitik düzlemde A(8, 0) D(7, 0) £ Analitik düzlemde, ABCD eşkenar dörtgeninin A ve D köşeleri- 
ABCD paralelkenar nin koordinatları A(3, -5), D(6, 1) olduğuna göre, 
olduğuna göre, Çevre(ABCD) kaç br dir? 
evre(ABCD 
ei ) A)8v5 B) 10v5 C)12v5 D) 145 E)16v5 
kaç br dir? (o B(0, 4) C 
A) 10 B) 14 C)16 D)18 E)20 
| soru 4 | soru 8 AY 
AG3, 6) D(4, 6) 
Analitik düzlemde, A(2, 1), B(-2, -2), C(a, b), D(8, 9) Analitik düzlemde 
olduğuna göre, ABCD paralelkenarının çevresi kaç br dir? şekilde verilenlere 
göre, ABCD eşkenar 
E)32 
ii vi ni Re 5 dörtgeninin çevresi 
kaç br dir? 
o a 
B C 
A)20 B) 22 C)24 D) 26 E) 28 
1-C 2-B 3-D 4-D 5-E 6-A 7-C 8-E 





kartezyen 


Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 














| kavrama sorusu 


a0 


| çözüm 


























AY AY 
Ğ B(k, 4) e B(k, 4) 
4br 
o A(6,0) ©“ Ole. 6 bri >A6,0) 





Analitik düzlemde, şekilde verilenlere göre, OABC paralelke- 


2 ig 
narının alanı kaç br” dir? 


| kavrama sorusu 





4brdir. 


OABC paralelkenarında | OA| <6 br ve bu kenara ait yükseklik 


Alan(OABC) —Taban x Yükseklik —6.4—24 br” 


Cevap: 24 


| çözüm 





AY 











y 
A(3, 0) D 
| / 
B(0, -4) 


Analitik düzlemde, şekilde verilenlere göre, ABCD eşkenar 


dörtgeninin alanı kaç br” dir? 


4 br 
v 
B(0, -4) 


ABCD eşkenar 


Ol<--3br-> A(3,0) D 
A 


>X 








dörtgeninin bir kenarının uzunluğu 








|AB| Nİ AOF -|BOf — NE -4” -5br (Pisagor bağıntısı) 
Bu durumda |JAD)| kenarına ait yükseklik |OB|—4 br dir. 
Alan(ABCD) —Taban x Yükseklik—5.4—20 br” 


Cevap: 20 











kartezyen Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen — 
kartezyen, A » e) (” 





























A | 
| soru 1 y soru 5 
C B(k, 5) 
Analitik düzlemde 
ABCD paralelkenar A e) 
n-m8 br olmak üzere 
şekilde verilenlere göre, 
O A(8, 0) ii Alan(ABCD) kaç br? dir? B(m, 2) Cin, 2) 
o id 
Analitik düzlemde, şekilde verilenlere göre, OABC paralelke- 
2 ii 9 
narının alanı kaç br” dir? A) 56 B)48 C)42 D) 40 E)34 
A)20 B)30 C)40 D)50 E)60 
| Ay | 
soru 2 ” > N soru 6 Ay 
o Analitik düzlemde 
kim Ni G8, 4) ” 
şekilde verilenlere göre, 
OABC eşkenar 
dörtgeninin alanı 
B(0, -6 
e C(8, -6) kaç br” dir? N 
Oo A 
Analitik düzlemde, şekilde verilenlere göre, 
A A)15 B)20 C)24 D) 26 E) 28 
ABCD paralelkenarının alanı kaç br” dir? 
A)40 B)42 C)44 D)48 E)50 ; 


| soru 3 Ay | soru 7 Ay 


Analitik düzlemde Analitik düzlemde el >X 
şekilde verilenlere göre, |AO|-3 br, |BO|—6 br 

ABCD paralelkenarının olduğuna göre, 

alanı kaç br” dir? ABCD eşkenar 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 

















dörtgeninin alanı Cc 
X 
BC2,0) |O C6,0) © kaç br” dir? 
A)32 B)34 ©)36 D)38 40 | Aaygy5 B) 15 C)20 D) 16v5 E)18v5 


| soru 4 | soru 8 Ay 


Analitik düzlemde Analitik düzlemde 
şekilde verilenlere göre, 


A 
o ii 
şekilde verilenlere göre, 
di Do, -2) a 
ABCD paralelkenarının ABCD eşkenar dörtgeninin 
2 az 
alanı kaç br” dir? alanı kaç br dir? 
B 


Cc(0, -4) 















A)6v5 B)8v5 C)10v5 D) 125 E)145 














kartezyen Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen — 
Bir Vektörün Normu (Uzunluğu) 














Ay 


Analitik düzlemde, bir Â— (x, y) vektörünün normu (uzunluğu) 


(Abe) 

















| kavrama sorusu | çözüm 


Analitik düzlemde Â-(2, 4) vektörünün normu (uzunluğu) A—(2, 4) vektörünün normu 


k ir? A 
aç br dir HAN xy? — Ş22 442 —2y5br 





Cevap: 25 


Konum (Yer) Vektörü 





Analitik düzlemde A(x,, y,), B(x,, Ya) İse AB- (xx, Yayı) ve BÂ-(-x, yı-y)) İdi. 





| kavrama sorusu | çözüm 


Analitik düzlemde A(3, 2) ve B(2, 6) olduğuna göre, AB ve BA (| AB-B-A-(2-3,6-2)-(-1,4) 
konum vektörlerini bulunuz. BAÂ-A-B-(3-2, 2-6)-(1,—4) 





Vektörlerin Skaler (İç) Çarpımı 


A-(, yı) ve B-0ç, ya) vektörleri verilsin. 





| kavrama sorusu | çözüm 


Analitik düzlemde A-(1, 2), B(4, 1) olduğuna göre, <A, B> iç <A, B>>x, XtYI.Ya 21.4 42.16 
çarpımının sonucu kaçtır? 





Cevap: 6 


———— «$$ ne —— 





Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 








| soru 1 


Analitik düzlemde, Â—(8, 2) olduğuna göre, |A| kaç br dir? 








AMAS  B) v8 238 D) v8 E)3v13 


| soru 2 


Analitik düzlemde, A-(4, -1), B—(5, -5) olduğuna göre, 
AB nin konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 








03200 
| soru 5 


Analitik düzlemde, Â-(5, 0), B-(2, —3) olduğuna göre, 
(ABI kaç br dir? 
A) v2 D)4v2 E)5v2 


B)2v2 c)3v2 


| soru 6 


Analitik düzlemde, Â—(1, -1), B—(6, 3) olduğuna göre, 
<Â, B> skaler (iç) çarpımının sonucu kaçtır? 





A(-) BÇ14 ©(,4 DC-4) B(1-5) | A2 B)3 C)4 D)S E)6 
E 
Si 
gz 
> 
S 
z 
R 
'n 
e 
| soru 3 E | soru 7 
© 
— — z — — 
Analitik düzlemde, A—(1, 0), B—(2, 10) olduğuna göre, Analitik düzlemde, A—(3, 1), B—(2, —4) olduğuna göre, 
BÂ nin konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir? <B, Â> skaler (iç) çarpımının sonucu kaçtır? 
A) (10,1) B) (-1,-10) C) (-1,-9) A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 
D) (-2,—-10) E) (1,10) 
| soru 4 | soru 8 
Analitik düzlemde, A-(2, 3), B—(1, 2) olduğuna göre, Analitik düzlemde, Â-(4, 2), B-(8, 1) olduğuna göre, 
AB vektörünün normu (uzunluğu) kaç br dir? <Â,B>4<B, Â> toplamının sonucu kaçtır? 
YAZ B) v2 OZ DD) NE E3VZ | Ayı4 B)16 Cc) 18 D)20 E)28 
1-A 2-A 3-B 1-A 5-C 6-B 7-B 8-E 











İ Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 
kartezyen, 5 0000 


| kavrama sorusu | çözüm 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri A(1, 3) AB-B-A-(3-1 5-3)-(2, 2) 
B(3, 5), C(7, 6), D(5, 4) olduğuna göre, paralelkenarın NN 
AB, AD, BC ve DÜ kenar vektörlerinin konum vektörlerini AD—D-A—(5-1, 4-3)-(4, 1) 


bulunuz. BC-C-B—(7-3, 6-5)—(4, 1) 











DE-C-D—(7-5, 6-4)-(2, 2) 


| kavrama sorusu | çözüm 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri A(1, 1) AĞ-C-A-(7-1 6-1)-(6, 5) 
B(3, —1), C(7, 6), D(5, 8) olduğuna göre, paralelkenarın . 
AĞ ve BD köşegen vektörlerini bulunuz. BD-D-B-(5-3,8-(-1)-(2, 9) 





| kavrama sorusu | çözüm 


AĞ—C-A-(7-3, 4-7)-(4, -3) 














INAĞII < NX 4 v2 YA? 4-3 -5 


CZ, 4) Cevap: 5 





>X 


Analitik düzlemde şekilde verilen ABCD paralelkenarına göre, 
AĞ köşegen vektörünün normu kaçtır? 





Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





| soru 1 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri A(3, -2), 
B(4, 5), C(6,-—-1), D(5, —-8) olduğuna göre, aşağıda verilenler- 
den hangisi yanlıştır? 











A) AB-(4-3,54-2)-(1, 7) B) AĞ—(6-3, —14-2)-(3, 1) 
C) BD-(5-4, -8-5)-(1,-13) (OD) DÂ-(5-3, -8--2)-(2, -6) 
E) CB—(4-6,5-41)-(2, 6) 





B O Cc 





Analitik düzlemde şekilde verilen ABCD paralelkenarının A kö- 
şesinin ordinatı 6, B köşesinin apsisi —2 olduğuna göre, AB 
nin konum vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


A)C2,.-6) B)(C2,.-7) ©)(,6) D(6.2) E)(-6.-2) 
| soru 3 
Analitik düzlemde A(-1, 4), B(3, 2), C(6, —1), D(a, b) olduğuna 


göre, ABCD paralelkenarının AC köşegen vektörünün ko- 
num vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


A)C,5) B(G-7) O(7.-6) D(7.-5) EC) 
| soru 4 İ 
A(4, 0) D 
fe X 
e G6, -5) 





Analitik düzlemde şekilde verilen ABCD paralelkenarına göre, 
BD köşegen vektörünün konum vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 











pF dec 
| soru 5 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri A(1, 0) B(8, 5), 
C(7, 8), D(5, 3) olduğuna göre, (ADI * (BEJ toplamının 
değeri kaçtır? 

A)20 B) 15 C)14 


D) 10 E)5 


| soru 6 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri A(-1, 4), 
B(5, 1), C(-5, 2) olduğuna göre, (AD || kaçtır? 





A) 10 B) V101 C)43 D)3v6 E)2v5 
| soru 7 AY 
A(2, 4) > 
o B(8, O) 





Analitik düzlemde, şekilde verilen paralelkenara göre, || OD | 
kaçtır? 











A)2.3 B) V15 C)2v13 D) v29 E) 2v29 
LA 
:D 
C 





Analitik düzlemde, şekilde verilen ABCD paralelkenarının (AD) 
kenarı x eksenine paralel olduğuna göre, | AĞ|| kaçtır? 





A)(5,8) oB)(10,5) C)(10,6) D)(10,.-5) E)(-10,-6) | Aajay2 B) v33 C)6 D)v41 E) V43 
I1-D 2—A 3-D 1-B 5-D 6-B 7—E 8-D 








LGIy UYARI 


Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 

















d200 


Kenar vektörleri AB ve AD ve bu vektörler arasındaki açı 0 olan 
paralelkenarın alanı 











12 112 N N 
Alan(ABCD) — i as Jasİ —<AB,AD > 





| kavrama sorusu 


veya 





( Alan(ABCD) — JABİ .JADİ.sino ) bağıntılarıyla bulunur. 





| çözüm 





AY 


D(2,4) C(8,4) 








O| A(1,0) B(7,0) 





Analitik düzlemde şekilde verilen ABCD paralelkenarının ala- 
nını bulunuz. 


| kavrama sorusu 


AB—B-A—(7-1, 0-0) (6, 0) 
ABI NX *y” >? 0 -6 
AD—-D-A-(2-1, 4-0)-(1, 4) 


NADII Vİ Ky Şi VAZ 


<AB, AD>—x, XgtY4. Ya x6.1 0.46 











2 2 ; 
Alan(ABCD) — il asi Ja) —< AB, AD >2 


- Jet. Ja7? e -24b 


Cevap: 24 


| çözüm 





D C 





A B 
Şekilde verilen ABCD paralelkenarında 
ADI <4, (ABI <6, sino- > 


olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br? dir? 


Alan(ABCD) — || ABI. | AD |/.sin8  bağıntısından 


Alan(ABOD) -6.4. > -16 br” 


Cevap: 16 


———— «öm —— 





Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen 





| soru 1 


Analitik düzlemde ABCD paralelkenarının köşeleri A(1, 1), B(6, 4), 
C(7, 7), D(2, 4) olduğuna göre, aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 











A) AB—B-A-(6-1, 4-1)-(5, 3) 
B) AD-D-A-(2-1,4-1)-(1, 3) 
C) JAB VS? 437 -v34 
D) (ADI <6 

E) <AB,AD>-5.143.3-14 


| soru 2 


Analitik düzlemde bir ABCD paralelkenarında ||AB|| 5 br, 
ILAD || <6 br, <AB, AD> —4 olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç 
br” dir? 


A)2v221 B)54 C)63 D)7v47 E) 15v43 
| soru 3 

Analitik düzlemde bir ABCD paralelkenarının kenar vektörleri 
AB—-(3, 4), AD-(1, -2) olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br 


dir? 


> 


J6 B)7 Cc)8 D)9 E)10 


| soru 4 


Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(1, 3), B(4, 2), 
C(x, y), D(5, -1) olan, ABCD paralelkenarının alanı kaç br 
dir? 





KARTEZYEN EĞİTİM YAYINLARI 





| soru 5 Ay 


A(3, 6) 





o) Cc, 0) 





Analitik düzlemde şekilde gösterilen ABCD paralelkenarı- 
nın alanı kaç br” dir? 





A)27 B)36 C) 48 D)52 E)54 
| soru 6 Ay 
A(0, 8) D 
B(-3,0) |O C(9, 0) 0 





Analitik düzlemde şekilde gösterilen ABCD paralelkenarının 
alanı kaç br” dir? 


A)96 


| soru 7 / p 
9 
A B 


ABCD paralelkenarının AB ve AD kenar vektörleri arasındaki 
açı 0 dır. (| ABJ| <6 br, (JADJ|—5 br, sino— X olduğuna göre, 
paralelkenarın alanı kaç br” dir? 


B)92 





A)10 


D C 
| soru 8 
o 
A B 


B) 12 








A)5 B)6 C)7 D)8 E)9 
ABCD Belalelkenernin AB ve AD kenar vektörleri arasındaki 
açı dır. sing— i Alan(ABCD) -8 br? olduğuna göre, 
ILABIL. ADI çarpımı kaçtır? 
A) 10 B) 12 C)14 D)16 E)18 
1-D 2-A 3-E 4-D 5—E 6-A 7-D 8-B 


